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Philips audio-apparatuur, dat be- 
tekent klank van topklasse. Het 
resultaat van jarenlang pioniers- 
werk, gecombineerd met hoorbare 
en zichtbare technische perfectie, 
Philips, dat is muzikaal plezier op 
z'n best. Maar behalve kwaliteits- 
bewust zijn we ook keuzebewust. 
Vandaar de grote reeks combinatie- 
apparatuur, de vele mogelijkheden 
om platenspelers, tuners, ver- 
sterkers, recorders en luidspreker- 
boxen naar eigen inzicht samen te 
voegen tot een nieuw geheel: een 
Philips stereo-installatie. 

De vormgeving van deze audio- 
apparatuur is helemaal eigentijds. 
Strakke lijnen dus, gemakkelijke be- 
diening en functioneel materiaal- 
gebruik. Voor eenheden die stuk 
voor stuk een extra noot van distinc- 
tie kunnen geven aan ons interieur. 
Perfectie in techniek, in opname en 
weergave, in vormgeving. Dat be- 
tekent de zekerheid van een betrouw- 
bare keus, als uw toekomstige audio- 
installatie de naam van Philips 
draagt. 


AUDIO-BEGRIPPEN EN HOE ZE TE 
LEZEN 


AFC - = Automatische 
stemming. 

AM - Amplitude-modulatie. Vorm van 
overdracht van radiosignalen, voor- 
namelijk gebruikt voor uitzendingen op 
lange-, midden- en kortegolf. 


FM-fijnaf- 


Audio - De wetenschap van geluid en 
akoestiek 
Belastbaarheid - Continu vermogen 


(watt) dat aan een luidsprekerbox kan 
worden toegevoerd zonder dat be- 
schadiging van de luidsprekers optreedt 
Compliantie - Aanduiding voor de mate 
waarmee ссп grammofoonnaald de 
plaatgroef kan volgen 

Continu vermogen - Het maximale ver- 
mogen dat een versterker gedurende 
onbeperkte tijd binnen zekere ver- 
vormingsgrenzen kan leveren. 

Contour - (ook: fysiologie: zie aldaar), 
Decoder - Schakeling in FM-ontvanger 
die het gecodeerde stereo-signaal van de 
zender ontleedt in de twee oorspronke- 
lijke linker en rechter informaties voor 
de ontvanger. 

Deck - Band(cassettejrecorder zonder 
ingebouwde eindversterkerts) 

DIN 45500 - Normen voor de minimum- 
eisen waaraan HiFi-apparatuur moet 
voldoen 

DNL - Dynamic Noise Limiter: ruis- 
reductiesysteem ` ontwikkeld ` door 
Philips, onder meer toegepast in 
cassetterecorders en bandrecorders 
Dolby - Ruis-reductiesysteem, toegepast 
in onder meer cassettes. 
Dwarskrachtcompensatie - Mechanisme 
aan cen opnemerarm dat de druk van de 
grammofoonnaald op beide zijden van 
de plaatgroef even groot houdt. 

FM - Frequentie-modulatie. Vorm van 
overdracht van radiosignalen op de 
ultrakorte golf. 

Frequentie - Aantal trillingen per secon- 
de. uitgedrukt in hertz (Hz). Het mense- 
lijk oor kan frequenties waarnemen van 
са. 20-16,000 Hz. 
Fysiologie - Bij geringe geluidssterkten 
neemt het oor lage en hoge tonen 
zwakker waar dan de middentonen, 
Sommige versterkers zijn voorzien van 
een fysiologische sterkteregelaar die 
deze onbalans corrigeert 


HiFi - Aanduiding voor weergave van 
alle hoorbare klanken zonder vervor- 
ming en in de juiste sterkteverhouding. 
Elk onderdeel uit het Philips HiFi- 
programma voldoet ruimschoots aan de 
HiFi-normen van DIN 45500 en is zo- 
danig ontwikkeld en vervaardigd dat alle 
waarneembare tonen in hun volle rijk- 
dom worden weergegeven. 

Jengel - Schommelingen in de draaisnel- 
heid van bijvoorbeeld platenspelers. 
band- en cassetterecorders, resulterend 
in een jankend geluid. 

MFB - Motional Feedback. 
Muziekvermogen - Het maximale ver- 
mogen dat cen versterker gedurende 
korte tijd binnen zekere vervormings- 
grenzen kan leveren. 

Presence - Accentucring van de midden- 
tonen, rvoor het menselijk oor extra 
gevoelig is 

Qundrofonie - Overdracht van ruimtelijk 
geluidsbeeld door middel van vier af- 
zonderlijke geluidskanalen. 

Ruis-filter - Wordt toegepast om stoor- 
geluiden in het hogetonengebied te 
onderdrukken. 

Rumble - Storend signaal beneden 100 
Hz, veroorzaakt door grammofoonplaat 
of platenspeler 

Signaal/ruisverhouding - Verhouding 
tussen nuttig signaal en de sterkte van 
het uit brom en ruis samengestelde 
stoorniveau. Hoe groter de verhouding, 
hoe beter. 

Stereo - Overdracht van ruimtelijk ge- 
luidsbeeld door middel van twee geluids- 
kanalen. In tegenstelling tot mono-weer- 
gave kunnen bij stereo richting. be- 
weging en diepte worden waargenomen. 
Stereo-4 - Elektronische schakeling 
waardoor aan het stereo-klankbeeld een 
extra dimensie wordt toegevoegd via 
twee extra luidsprekerboxen. 

Transistor - Compacte, elektrische 
bouwsteen in versterkers, tuners en 
recorders. met geringe warmteontwik- 
keling en zeer lange levensduur. 

Tuner - Radio-ontvangeenheid zonder 
eindversterkers). 

Voorkeurafstemming - Een vorm van af- 
stemming in cen radio-ontvangtoestel 
waarbij een aantal vooraf ingestelde zen- 
ders door middel van knoppen of toetsen 
kunnen worden ingeschakeld 
Voorversterker - Schakeling die signalen 


van een HiFi-opneemelement geschikt 
maakt voor verwerking in de versterker. 
VU-meter - Volume Unit meter: indica- 
tor voor de signaalsterkte. 
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Periodieke voorlichtingspublikatie van 
Philips Nederland B.V.. Eindhoven. 
Najaar 1976. 

Er wordt een voorbehoud gemaakt voor 
mogelijke afwijkingen in de kleuren, 
maten. gewichten en overige specifieke 
gegevens in deze publikatie en in de bij- 
behorende prijslijst. 


EDITIE NAJAAR 1976 
PRIJS f 1.50. 


Als u vragen hebl ... 


Het kan voorkomen dat u over het uitgebreide pakket Philips produkten 


inlichtingen wilt hebben die uw leverancier niet 
vragen over de werking van Philips produkten, w 
direct een oplossing weet te vinden. 


n geven. Ook zijn er soms 
voor de leverancier niet 


Voor al die zaken kunt u zich rechtstreeks in verbinding stellen met de 
afdeling Consumentenbelangen van Philips Nederland: 


— per telefoon via nummer 040-784478. 


= schriftelijk door een ongefrankeerde brief te sturen aan het adres: Philips 
Nederland B.V., Afdeling Consumentenbelangen, Antwoordnummer 500, 


Eindhoven 


Philips.Gro 


Voorbeeld van een uitgebalanceerde HiFi/stereo-installatie 

HiFi/stereo-radio/stuurversterker-combinatie AH 762. Vier golf- 
gebieden. Voorkeurafstemming op vijf FM-zenders. Automatisch FM- 
zenderzoeksysteem. Grote, verlichte afstemschaal en centraal meter- 


oog. Vijf schuifregelaars. Stereo-4. Automatische fijnafstemming 
Hoofdtelefoonaansluiting aan de voorzijde. Zie pagina 20/21 
Automatische elektronische HiFi/stereo-platenspeler GA 222. 
Automatische, diameterselectie. stop en terugkerende arm. Mogelijkheid 


mmm 


voor handbediening. Tacho-geregelde motor. Snaaraandrijving. Directe 
naaldkrachtaflezing. Tiptoets-bediening. Foto-elektronische afslag. Fijn- 
regeling van de snelheden. Super-M opneemelement GP 401. Zie pagina 
29 


HiFi/stereo-cassettedeck N 2511. In klasse en vormgeving ver vooruit 
op z'n prijs. Op elke plaats te bedienen. Dolby-B en DNL ruisonderdruk- 
kings-systemen. Nieuwe HiFi FSX (Sendust) opneemkop. Long-Life 


wiskop. Voor chroom- en ferro-cassettes met automatische of hand- 


bediende omschakeling. Afzonderlijk 
geregelde motor. Zie pagina 46/47 


regelbare kanalen. Tacho- 


HIFi/stereo-bandrecorderdeck N 4506. Ingebouwde Motional Feed- 
back-stuurversterker. Drie motoren. drie Long-Life koppen. Magno- 
Control relais-schakelingen. Onder andere multiplay, echo, mengen. 
Voor- en naband-controle. Postfading. Continu regelbare opspoelsnel- 


heid. Cueing-mogelijkheid. LED-oversturingsindicatie. Instelbare in- en 
uitgangsniveaus. Zie pag. 38/39. 


Motional Feedback HiFi-luidsprekerboxen RH 544. Absoluut zuivere 
lagetonen-weergave vanaf 30 Hz. Zeer compact: inhoud 15 liter. 
Uitgangsvermogen totaal 60 watt. Continu regelbare aanpassing aan de 
kamer-akoestiek. Aan te sluiten op elke versterker of stuurversterker 
Zie pagina 22/23. 
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Groot in geluid, ` 
Philips stereo-radio 


De Philips radio/versterkercombinatie 
in zijn verschillende uitvoeringen is het 
ware muziek- en informatiecentrum 
voor het hele gezin. Zo'n combinatie 
moet dus even goed kunnen zorgen 
voor een muzikaal behangetje onder 
het werk en duidelijk verstaanbaar ge 
sproken woord als er nieuws is. maar 
tegelijkertijd voor compleet pop 
festival of een magistraal concert. Dat 


is de reden waarom zo'n huiskamer 
radio in eigentijdse vorm is uitgerust 
met allerlei afstem- en regelmogelijk- 


heden. 

Gemakkelijk afstemmen 

Behalve alle zenders op de AM-band 
verdeeld over midden-, lange- en 
kortegolf. kunnen FM/mono- en dito 
stereoprogramma’s feilloos beluisterd 
worden. Vier golfgebieden dus. ver- 
deeld over een duidelijk afleesbare 
stationsschaal. Bij stereo-ontvangst 
wordt automatisch overgeschakeld op 
sterco-weergave. En wie het zich 
helemaal gemakkelijk wil maken. die 
kiest een Philips radioversterker met 
FM-voorkeurafstemming: een aantal 
FM-zenders die met een druk op de 
knop haarscherp afgestemd direct tot 
klinken worden gebracht, Bedienings. 
gemak, dat is een sterk punt van 
Philips. Daarom de automatische fijn 
afstemming op de FM-band en soepel 


lopende schuifregelaars voor bijvoor 
beeld geluidssterkte 


hoge en lage tonen 


stereo-balans 


Ruime mogelijkheden 

Zo'n Philips radioversterker kan te 
zijner tijd gaan fungeren als hart van 
een uitgebreide stereo-installatie. De 
ingebouwde stereo-versterker is daar 
om volledig geschikt voor de aan 
sluiting van bijvoorbeeld cen platen 
speler, bandrecorder en/of cassette 
recorder. Daarbij komt ook nog de 
mogelijkheid van Stereo-4, voor aan 
sluiting van vier boxen dus. De hoofd. 
telefoonaansluiting. voor luisteren 
zonder anderen te storen. is heel prak 
tisch binnen handbereik aan de voor 
zijde van de meeste apparaten aan 
gebracht 


Door en door betrouwbaar 
Betrouwbaarheid, vindt Philips. daar 
mag niets aan ontbreken. Dus zijn er 
veel geïntegreerde schakelingen (IC's) 
en steekprints in zo'n radioversterker 
verwerkt: weinig ruimte innemend 
bedrijfszeker en 
de audio-vakman snel te herstellen 
t Kan nauwelijks vlugger. Bovendien 
kan hij altijd een beroep doen op de 
grote Philips service-organisatie. Een 
veilig idee als je zo’n stuk technisch 
vernuft koopt 


als het moet — door 


HiFi/stereo-rad 


Muzickvermogen 2 x 40 W. Vier golf 
gebieden. Voldoet ruimschoots aan DIN 


45.500 omatisch FM-zenderzoek 
systeem. Vijf _FM-voorkeuzetoetsen 
FM/stereodecoder met automatische 
stereo/mono-overschakelin FM 


Uitschakelbare auto- 
matische _FM-fijnafstemming (AFC) 
Uitschakelbare …stille afstemming” op 
FM. Ingebouwde Ferroceptor voor 
midden- en langegolfontvangst. Inge 
bouwde voorversterker met correctie. 
filter voor magneto-dynamische opneem, 
elementen. Stereo. Vijf schuifre, 
laars. Inschakelbare fysiologie (con 
tour). Aansluitingen voor platenspeler 
recorder. extra ingang. twee paar luid 
sprekerboxen (schakelbaar aan voor 
zijde). hoofdtelefoon en microfoon (bet 
de aan voorzijde). Moderne kast in zwart 
en mat zilver. Voor combinatiemogelijk 
heden zie pagina 67 


stereo-indicator 


Eigentijdse vormgeving 

Uniek laag model met slank afgeschuin 
de voorzijde. in zwart en zilvergrijs. Af 
metingen: 12 x 63 x 34 cm (hxbxd) 


Drie weergavemogelijkheden 

1. Vier luidsprekers in één vertrek voor 
Stereos. 

2. Twee maal twee luidsprekers in ge 
scheiden vertrekken 

3. Normale stereo-weergave via twee 
luidsprekers 
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Microfoon- en hoofdtelefoonaanstuiting 
aan de bovenzijde 

Beide aansluitingen (DIN) direct binnen 
handbereik onder schuifdeksel 


Vijf schuifregelaars 
Lichtlopende schuifregelaars met 
precisie-grafiekindicatie voor volume 
stereo-balans, lage tonen, hoge tonenen 
uniek in deze prijsklasse, voor pres: 


Twee indicators 
Groot verlicht meteroog 


t twee naald 


indicators voor afstemindicatic 


2 x 40 watt muziekvermogen 
Een geweldig uitgangsvermogen voor 
onvervormde weergave onder alle om 
standigheden 


STEREO 4 —| 
systu! © 


Vier golfgebieden 
Grote verlichte zenderschaal met lange 

ЖГ. middengolf, korte golf (30.7-50.4 
meter) en FM-band 


Hoge betrouwbaarheid 

Door toepassing van steekprints en ge- 
integreerde schakelingen werd een be- 
trouwbaarheidsgraad bereikt die zich 
kan meten met die van professionele 
apparatuur. 


Drie afstemmogelijkheden 

1. Unieke Philips vindi 
FM-zocksysteem geke 
vier elektronische tiptoetsen. res 
pectievelijk voor normaal of ver 

kiezen naar links en naar 
rechts over de hele FM-band 

2. Directe elektronische afstemming 

р vijf FM-voorkeurzenders 

Afstemming met de hand 


z: automatisch 


eld aan 


sneld 


Hij heeft een muziekvermog 


en van 2 x 22 vvatt, 


elektronische afstemming op 5 FM-voorkeurzenders, 
en de mogelijkheid voor Stereo-4 


DE PHILIPS 
HIFI/STEREO- 


RH 742 


Muziekvermogen 2 x 22 W. FM/ 
mono en -stereo, Іапде-. midden- 
en kortegolf. Voldoet ruimschoots 
aan DIN 45.500. Gemakkelijke in- 
stelling ор vijf FM-voorkeur- 
zenders, met indicatie. Verlichte 
indicatie bij FM/stereo-ontvangst 
Stereo-balansregeling. Afstem- 
indicatie Ingebouwde Ferro- 
ceptor en draadantenne. Uit- 
schakelbare FM-fijnafstemming 
(AFC) Ingebouwde voorver- 
sterker voor magneto-dynami- 
sche opneemelementen In- 
schakelbare fysiologie (contour) 
Mogelijkheid voor Stereo-4 bij 
aansluiting van twee extra luid- 
sprekerboxen Schuifregelaars 
voor volume, balans, hoge en lage 
tonen. Aansluitingen voor gram- 


mofoon (HiFi), recorder of gram- 
mofoon (normaal) en twee maal 
twee luidsprekerboxen Aan- 
sluiting voor hoofdtelefoon aan de 
voorzijde. Zwarte kast met zilver- 
kleurige siermaterialen 

Voor combinatiemogelijkheden 
zie pagina 67 


Hiernaast een voorbeeld van een uit- 
gekiende HiFi/stereo-installatie. 
Philips HiFi/steroo-radio/versterker- 
combinatie RH 742 samen met bij- 
passende HiFi drukkameriuid- 
sprekerboxen RH 452 en automati- 
sche HiFi-platenspeler GA 418 met 
Super-M opneemelement GP 400 (zie 
ook pagina's 25 en 31) 


UW EIGEN FM-KANALEN 
orschillonde FM 
jerland boven. Daarin zijn de ze 
komstige FM-gebieden afgebeeld, waarbinnen u de 
ligging van uw woonplaats gemakkelijk kunt vinden 
fstemschalen hiernaast is aangegeven hoe u 
ттеп voor een zo goed mogelijke ontvangst 
het werkingsgebied van meer dan één FM 
t, kijkt u eerst op de overzichtskaart wolk 
het dichtst bij uw woonplaats ligt. Daarna kunt 
u de kanalen kiezen die bij dat station horen 


AFSTEMSCHALEN 
Niet alle afstemschalen zijn gelijk. Het is dus mogelijk 
dat da afstemschaal op uw eigen radio een andere cijfer 
volgorde of indeling heeft dan de schaal de hier is al- 
gebeeld (een veel voorkomend model) 


Wat wel altijd gelijk is, dat zijn de getallen de bij eon 
bepaalde zender horen. # ж 

Daarom hoeft u alleen maar te letten op de in onze schaal 
aangegeven afstempunten om de gezochte zenders op 
uw eigen radio terug te vinden. 


STEREO-ONTVANGST 

FM/stereo-weergavo via uw radio vraagt om een 
signaal” dat vele maten sterker is dan nodig voor mono. 

Stereo vraag! bovendien om een goede FM-antenne 

De cirkels in dit schema geven de reikwijdte van de 
vorschillonde zenders aan voor FM/stereo. Een redelijke 

mono-ontvangst is dus over grotere afstanden mogelijk 


VOORKEURINSTELLING 

is natuurlijk gemakkelijk als uw radio voorzien is van 

n zogenaamde voorkeur-instelling 

In dat geval hoeft u de afstemming voor uw gebied maar 
len om uw voorkeur-zenders vo 

impola druk op de клор tot klinken te brengen. 


met een 


_ 
Rode pijlen: afstemming op de programma's 
Hilversum 1, 2 en 3 op de AM-band (middengolf) 


——» 
Blauwe pijlen: afstemming op de programma's 
Hilversum 1, 3 en 4/2 op de FM-band. 

ж Zondags boginnen de programma's Hilversum 1, 2 
en 4 ‘= morgens om 8 uur in plaats van om 7 vur 

ж ж) Goltlengten resp. frequenties 
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Stereo-radio 
compleet 
met boxen 
RH 741 


Een voordelig geprijsde speelklare 
radio-combinatie met een muziekver- 
mogen van liefst 2 x 17 W. Vier golf- 
gebieden: FM, lange-, midden- en 
korte golf. Automatische FM/stereo- 
decoder. Rood signaallampje gaat 
branden zodra op stereo-ontvangst is 
afgestemd FM-fijnafstemming 
Fysiologische volumeregeling. Vier 
schuifregelaars met zeer nauwkeurige 
grafiekindicatie voor respectievelijk 
geluidssterkte, stereo-balans, hoge 
tonen en lage tonen. Ingebouwde 
voorversterker voor magneto-dyna- 
mische-opneemelementen Aan- 
sluiting voor HiFi-platenspeler, recor 
der of platenspeler (normaal), hoofd- 
telefoon. twee luidsprekerboxen en 
AM/FM-antennes. Compleet met twee 
bijpassende luidsprekerboxen RH 412 
met grote dubbeiconusluidspreker. 
Ook leverbaar als combinatie-eenheid 
samen met cassetterecorder (RH 
851), met platenspeler (RH 852) res- 
pectievelijk met platenspeler plus 
cassetterecorder (RH 953) 

Voor combinatiemogelijkheden zie 
pagina 67 
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Een maximum aan mogelijkheden 
op een minimum aan plaats 


Een Philips radiocombinatie is de aangewezen keus voor de muziekliefhebber. 
die wel de vele mogelijkheden van stereo-techniek wil benutten, maar die niet al te 
veel ruimte wil prijsgeven. Daarom heeft Philips een aantal combinatie-eenheden 
ontworpen waarvan alle onderdelen van meet af — heel belangrijk! — haarfijn op elkaar 
zijn afgestemd. De grote gevoeligheid en selectiviteit zowel op AM als FM 
garanderen een perfecte ontvangst 
De keuzemogelijkheden binnen het Philips programma zijn verrassend groot 
Philips heeft radioversterkers onder meer gecombineerd met een platenspeler, met een 
cassetterecorder en zelfs met deze beide tegelijk. Bovendien zijn er combinaties 
van versterker met platenspeler (zie pagina 34 e.v.) en met bandrecorder 
(zie pagina 38 e.v.) 

Elke combinatie is natuurlijk voorzien van de nodige aansluitmogelijkheden voor 
aanvullende apparatuur 


De radio 


Het radio-gedeelte heeft consequent vier golf- 
gebieden (m.u.v. AH 967). waarbij begrepen EM 
mono en -stereo. En dan het bedieningsgemak! 
Gemakkelijke, soepel lopende regelaars. automa 
tische FM/mono/stereo-omschakeling en ruim 
bemeten, verlichte zenderkeuzeschaal betekenen 
bedieningsgemak op z’n best 


De cassetterecorder 


In een Philips combinatie heeft de cassetterecorder 
al die unieke snufjes die voor feilloos opnemen en 
weergeven zorgen. Automatische opnamesterkte 
regeling dus. Plus automatische overschakeling 
van ferro- naar chroomcircuit vice versa, elektro 
nische motorsnelheidsregeling, in vrijwel alle ge 
vallen DNL of Dolby ruisonderdrukking en een 
speciaal radio-ontstoringsfilter. En ook hier is de 
bediening uitgekiend makkelijk, met onder andere 
automatische bandstop, pauzetoets. teller en 
cassette-inbreng aan de bovenzijde 


De platenspeler 


Eén ding is zeker: de bezitter van een Philips radio 
versterker/platenspelercombinatie kan rekenen op 
een feilloze weergave van al zijn platen. Alle 
spelers zijn namelijk voorzien van hoogwaardige 
opneemelementen met diamantnaald. Snaaraan 
drijving zorgt voor zeer lage rumblecijfers. En een 
gedempte armlift. automatische stop. exacte naald 
krachtinstelling en instelbare dwarskrachtcompen 
satie dragen het nodige bij voor cen minimum aan 
plaatslijtage en een sublieme weergave 


Een aantal combinaties wordt compleet met HiFi 
boxen geleverd, die vanzelfsprekend nauwkeurig 
op de bewuste combinatie berekend zijn. Compac 
te boxen natuurlijk. om plaatsruimte te sparen 
Maar met een inhoud va liter per stuk goed 
voor een frequentiebereik van 50 - 20.000 Hz en 
een belastbaarheid van 20 watt per box. Waarbij 
het toegepaste meerwegsysteem zorgt voor een 
haarzuivere weergave van uiterst hoog tot uiterst 
laag 


wl 


Imposante Philips vierweg-stereo- 
combinatie АН 967: volledig HiFi, 
met FM, LED afstemmings-indica- 
tie, DNL plus Dolby en automatische 
platenspeler. 


Versterker-gedeelte 

Universele HiFi/stereo-versterker 
levert een muziekvermogen van 2 x 
35 watt. Stereo-4 mogelijkheid 
Mogelijkheid voor 2 x stereo-weer 
gave ın gescheiden vertrekken 
Schakelbare fysiologie. Microfoon 
en hoofdtelefoonaansluitingen aan 
de voorzijde 


Radio-gedeelte 

HiFi FM-tuner, volledig geschikt 
voor FM/stereo-ontvangst ijf 
FM-voorkeurzenders. Automati 
sche stereo-decoder met LED 
indicator. Schakelbare automati 
sche fijnafstemming (AFC). LEID 
schaal (oplichtende dioden) voor 
zenderafstemming 


Platenspeler-gedeelte 

Automatische HiFi/stereo-platen 
speler met twee snelheden 
Au tische plaatdiameter-keuze 
Snaaraandrijving. Hydraulisch ge 
Direct afleesbare 
naaldkrachtnstelling Instelbare 
dwarskrachtcompensatie Mag 

neto-dynamisch opneemelement 
met diamantnaald GP 400 


dempte armlift 


Cassettedeck-gedeelte 
HiFijstereo-cassettedeck. Automa: 
tische overschakeling van de cir- 
cuits met LED-indicator voor ferro- 
en chroomdioxide-cassettes. Long- 
life opname-, we 
Schakelbare dynamische ruisonder 
druk (DNL) met LED-indica 
tor. Schakelbaar Dolby 
met LED-indicator 
niveau-indicator met LED's 
cijferige teller met nulstelling 


ve- en wiskop 


systeem 
Opname- 
Drie 


kelbaar Dolby-systeem met LED 
Schakelbare DNL-rui: der 
drukking. ook met LED-indicator 


indicator 


Cr O2 
DOLBY N.R 


LED-schaal (oplichtende dioden) voor 
гет) < gamer veau, 


Elektronisch 


HiFi/ste 


пу 


gestuurde 
oplatenspeler 


erkeuze 


automatische 


Au 


matische 


AH 963 


Philips stereo-radiocombinatie met 
platenspeler en cassetterecorder 
AH 963 

Muziekvermogen 2 x 17 W. Vier golf- 
gebieden. Automatische FM/stereo- 
decoder met indicatie. Schakelbare 
automatische FM-fijnafstemming. In- 
gebouwde Ferroceptor-antenne voor 
AM-ontvangst. Automatische fysiolo- 
gie. 

HiFi-platenspeler met twee snelheden 
uitgerust met keramisch opneem- 
element GP 215. Naaldkrachtin- 
stelling met direct afleesbare naald- 
kracntmeter. Gedempte armiift. Regel- 
bare dwarskrachtcompensatie. 
Stereo-cassetterecorder geschikt 
voor ferro- еп  chroomdioxide- 
cassettes. Automatische overschake- 
ling van de circuits met indicatie 
Automatische opnamesterkteregeling 
Teller met _nulstelling Radio- 
ontstoringsfilter (RIF). Automatische 
bandstop. 

Aansluitingen voor hoofdtelefoon en 
microfoon aan de voorzijde. 


Compleet met transparant deksel en 
twee bijpassende luidsprekerboxen 
RH 442 


Philips stereo-radiocombinatie met 
platenspeler en cassetterecorder 
RH 953. 

Muziekvermogen 2 x 17 W. Vier gott- 
gebieden. Automatische FM/stereo- 
decoder met indicatie. Schakelbare 


Gescheiden continue hoge- en lage- 
tonenregeling. Inschakelbare fysiolo- 
gie. Semi-automatische HiFi-platen- 
speler met element GP400. Naald- 
krachtinstelling met direct afleesbare 
naaldkrachtmeter. Gedempte armiift 
Automatisch terugkerende opnemer- 
arm. Stereo-cas: 

ikt voor ferro- en chroomc: 
Automatische overschakeling 
de circuits, met indicatie. Inschakel- 
bare ONL-ruisonderdrukking. Auto- 
matische opnamesterkteregeling en 
-bandstop. Teller met nu ling. 
Radio-ontstoringsfilter (RIF). 
Aansluitingen voor recorder, micro- 
foon en hoofdtelefoon 


compleet met transparant де! 
е luidsprekerboxen RH 4 


Philips HIFI/stereo-radiocombi 
tie met platenspeler RH 802/70 Z 
Muziekvermogen 2 x 18 W. Voldoet 
ruimschoots aan DIN 45.500. Vier 
goligebieden. Vijf FM-voorkeuzetoet- 


Si Automatische FM/stereo- 
decoder met indicatie. Schakelbare 
automatische FM-fijnatstemming. 
Mogelijkheid voor Stereo-4. Stereo- 
balansregeling. Afstemindicatie. 
Automatische fysiologie. 
HiFi-platenspeler met magneto- 
dynamisch opneemelement GP 400. 
Dubbelsynchroonmotor met snaar- 
aandrijving. Twee snelheden. Uit- 
gebalanceerde resonantievrije opne- 
merarm. Exacte naaldkrachtinstel- 
ling. Regelbare dwarskrachtcompen- 
satie. Automatische gedempte armlitt 
en automatische stop aan het einde 
van de plaat. Aansluitingen voor 
microfoon, hoofdtelefoon, recorder en 
tweede platenspeler (normaal). Kast 
met notehouten zijvlakken. Met trans- 
parant deksel 

Voor combinatiemogelijkheden zie 
pagina 67 


Philips stereo-radiocombinatie met 
platenspeler RH 852. 
Muziekvermogen 2 x 17 W. Vier golf- 
Automatische FM/stereo- 
decoder met indicatie. Schakelbare 
automatische FM-fijnafstemming 
Ingebouwde Ferroceptor. Vier 
Schakelbare fysio- 
logie. 
Semi-automatische HiFi-platenspeler 
met magneto-dynamisch opneem- 
element GP 400. Naaldkrachtinstel- 
ling met direct afleesbare naald- 
krachtmeter. Gedempte armlift. Auto- 
matisch terugkerende opnemerarm. 
Aansluitingen voor recorder en hoofd- 
telefoon. 


twee 
RH 


PHILIPS 


Philips stereo-radiocombinatie met cassetterecorder RH 851 


Muziekverm 17 W. Vier golfge matis 
Automatis FM-fijr 


Automatis d 


he EM 


stereo-de, met indicatie mming 


AFC) Uwe 


huitre 


ogie. Vier 


Inge ersterker voor HiFi-opneem 
elemente 
Stereo-cass 


recorder geschikt voor ferro 
Automatisc 


en chroomdioxide 


cassettes hakeling van de circuits 


met 


normaal), he 


e luidsprekerbe 


RH 851 


ee bijpassende luidsprekerboxen RH 442 


Voor combinatiemogelijkhede 


pagina 


Philips HIFi/stereo-radiocombinatie met 


cassetterecorder RH 831 


RADIO-COMBINATIES VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS 


eg? 


Sterco-combinatie van radio en 
versterker AB 760 
Muziekvermogen 2 x 7 W. FMI 


stereo. lange-. midden. 


en kor 


golf (49-meterband). 
Automatische FM/stereo-deco- 
der met indicatie. Automatische 
FM-fijnafstemming (AFC). Inge 
bouwde ` Ferroceptor-antenne 
voor AM-ontvangst. FM-draad. 
antenne. Vier schuifregelaars 
respectievelijk voor volume 
stereo-balans 


en hoge 
tonen. Druktoetsen voor golf 
gebe 
recorder en mono/stereo. Aan 


edkeuze ammofoon, 


sluitingen voor grammofoon, re 
corder, twee ruime luidspreker 
boxen en buitenantennes voor 
AM en FM. Moderne kast met 


grote verlichte 


enderschaal 


Compleet met twee ruime bij 
passende luidsprekerboxen 


COMPLEET 


Stereo-combinatie van radio, versterker en cassetterecorder AB 861 

Muziekvermogen 2 x 11 W. Vier golfgebieden. Automatische FM/stereo-decoder met 
indicatie. Automatische FM-fijnafstemming. Ingebouwde Ferroceptor-antenne. Vier 
schuifregel: 
Cassetterecorder voor opnemen en weergeven in mono en stereo, Automatische 


ars 


opnamesterkteregeling. Automatische bandstop. Pauzetoets, Versterkerdeel te ge- 
bruiken als microfoonversterker 

Aansluitingen voor grammofoon of extra recorder, microfoon, hoofdtelefoon. twee 
luidsprekerboxen en buitenantennes voor AM en FM 


Compleet met twee ruime bijpassende luidsprekerboxen 


ps SPEELHLARE STEREO Compa 


Stereo-platenspeler GA 224 

Drie snelheden. Resonantievrije 
opnemerarm met regelbare naald- 
krachtinstelling. Veilige platen 
beschermende armlift. Automati 
sche afslag gan het einde van de 
plaat. Met Keramisch stere, 
opneemelememt met diamant 
naald СР 215. Op voet, met note 
houtmotief. Compleet met trans 


parant deksel 


COMPLEET 
MET 
BOXEN 


Stereo-combinatie van radio, versterker, pl 


tenspeler en cassetterecorder AB 960 
Radio-, versterker- en recordergedeelte gelijk aan AB 861. Bovendien: stereo-platen 


speler met drie snelheden. Uitgebalanceerde opnemerarm met armlift. Direct aflees 
bare naaldkrachtinstelling. Keramisch opneemelement met saffiernaald 
Aansluitingen voor extra grammofoon of extra recorder. microfoon, hoofdtelefoon. 
twee luidsprekerboxen en buitenantennes voor AM en FM 

Compleet met twee ruime bijpassende luidsprekerboxen. 
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STAP VOOR STAP 
EEN EIGEN 
HIFI-INSTALLATIE 
OPBOUWEN 


GAEREN ١ 


Het is geen uitzondering dat de 
muziekliefhebber zijn HiFi/stereo- 
installatie stap voor stap wil opbouwen 
met afzonderlijke elementen. Om 
technische of om financiële redenen 
Het hart van zo’n installatie is altijd de 
versterker, die tot taak heeft de in 
komende signalen van afzonderlijke 
geluidsbronnen (platenspeler. band 
en cassetterecorder, radio-ontvanger 
microfoon en dergelijke) feilloos en 
onvervormd te versterken en ze in 
feite geschikt te maken voor weergave 
via luidsprekerboxen of hoofdtelefoon 
Philips versterkers beantwoorden 
daarbij aan zeer strenge specificaties 
en zijn voorzien van alle noodzakelijke 
in- en uitgangen en regelmogelijk 
heden 

De tuner als signaalbron is in feite een 
radio-ontvanger zonder eigen ver 
sterker en luidsprekers. Elke Philips 


s platenspelor 


tuner is geschikt voor de ontvangst 
van FM/stereo-, FM/mono- en AM 
(lange- midden- еп kortegolt-) 
zenders. De ingebouwde stereo: 
decoder schakelt bij ontvangst van 
een stereosignaali van voldoende 
sterkte automatisch over op stereo 
weergave. De automatische FM-fijn 
afstemming (AFC) zorgt daarbij voor 
een haarzuivere afstemming op de 
gezochte zender 


Onder aan deze pagina een voor- 
beeld van stap-voor-stap opbouw 
van ееп HiFi/stereo-installatie. 
Voor een compleet overzicht van 
combinatiemogelijkheden zie pagi- 
na 67. 


RH 550/00R 


255301100 


plus bandrecorderdec 


e 


HiFi/stereo-versterker AH 561 

Deze topklasse-versterker voldoet 
ruimschoots aan DIN 45.500. Zeer 
hoog muziekvermogen van 2 x 40 W. 


Ingebouwde voorversterker voor 
magneto-dynamische opneem- 
elementen. Stereo-4 mogelijkheid 
(luidsprekergroepen afzonderlijk in- 
schakelbaar). Zes mogelijkheden 
voor fysiologie, instelbaar door vier- 
standenschakelaar en twee vaste al- 
takkingen op de volumeregelaar. Ge- 
scheiden regeling van hoge, midden 
en lage tonen door middel van schuif- 
regelaars. Schakelbare ruis- en 
rumblefilters. Twee verlichte indicatie- 
meters voor het afgegeven vermogen 
per kanaal. Stereo-balansregelaar en 
mono/stereo-schakelaar met verlichte 
stereo-indicator. Monitor-schakelaar 


Elektronische beveiliging van de eind 
transistors. Aansluitingen voor hoofd- 
telefoon en microfoon aan de voor- 
zijde. Aansluitingen voor platenspeler 
(HIFI), recorder, tuner, monitor, extra 
aansluiting en twee paar luidsprek 

boxen. Kast uitgevoerd in zwart-bruin 

n. metalen siermaterialen en gı 

graineerd polystyreen. Hoogte en 
diepte zijn identiek aan die van de bij- 
passende HiFi/stereo-tuner RH 651 
(pagina 18). Voor uitgebreide combi- 
natiemogelijkheden zie pagina 67 


CONTOUR 
— 


BASS 


15141312) 


RUMBLE- SCRA 


1 Twee verlichte indicators voor het 
afgegeven vermogen per kanaal 


2. inschakelbare fysiologie, ruis- en 
rumblefilters. 


3. Gemakkelijk bereikbare aan- 
sluitingen voor hoofdtelefoon en 
microfoon aan de voorzijde van de 
pssterker 


— ën — 
HiFi/stereo-versterker RH 550/00R 
Voldoet ruimschoots 
Muziekvermogen 2 x 35 W. Ingebouw 


de voorversterker voor magneto 


dynamische N 


pneemelem 


schakelbare fysiologie. Inschakelbare 
ruis- en rumbietilters. Schuitregelaars 


voor stere ans 


hoge toner ee verlichte indicatie 


1 vermog 


meters voor het afgegev 
Stereo-indicator. Mogelijkheid voor 
Stereo-4. Elektronische beveiliging 


n de eindtransistors 


telefoonaar 


uiting aan 


Aansluitingen voor pla 


d normaal), tuner en 
Metalen kast met bovenzijde in bruin 
zwart essen 

Voor combinatiemogelijkheden zie 


pagina ( 


RH 550/00R 


= 


HIFI/stereo-radio-ontvangeenheid 
(tuner) RH 651 

Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500 
FM/mono en -stereo, lange-, mid 
еп kortegolf. Vijf FM-voorkeur 

anders, instelbaar op verlichte ther 

mometer-schalen. Automatische FM. 
d indicatie 

akelbare fijnafstemming en stille 


eo-decoder т 


afstemming op FM. Afstemming met 
vliegwiel. Bandfilteringang, kerami 

sche resonator en bandbreedterege 

ling voor AM. Geïntegreerde s 
ling (IC) voor F Uitschakelb 
Ferroceptor. Metalen kast met bove 
zijde in bruin-zwart essen 

Voor comi lijkheden zie 


pagina 67 
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HIFi/stereo-versterker RH 540 
Voldoet aan DIN 45.500. Ruim 
muziekvermogen van 2 x 10 W. 
Ingebouwde voorversterker voor 


magneto-dynamische opneem- 
elementen. Gescheiden regelaars 
voor stereo-balans, hoge en lage 
tonen. Automatische fysiologie 

Aansluitingen voor HiFi-platen- 
speler, tuner, recorder en hoofd- 
telefoon, bedienbaar met afzon- 
derlijke druktoetsen. Afmetingen 
identiek aan die van de bijpas- 
sende HiFi/stereo-tuner RH 640. 


HIFi/stereo-radio- 
ontvangeenheid (tuner) 

RH 640 

Voldoet aan DIN 45.500. Vier golf- 
gebieden: FM/mono en -stereo, 
lange-, midden- en kortegolf. FM/ 
stereo-decoder met automatische 
mono/stereo-overschakeling en 
stereo-indicatie. Schakelbare 
automatische FM-fijnafstemming 
(AFC). Aansluitingen voor AM- en 
FM-buitenantennes, of gemeen- 
schappelijk antennesysteem 


Deze tuner kan worden aange- 
sloten op alle versterkers en elek- 
trogrammofoons met radio-aan- 
sluiting. 

Afmetingen identiek aan die van 
de bijpassende HIFi/stereover- 
sterker RH 540. 


Automatische HiFi/stereo- 
platenspeler GA 418 

Twee snelheden. Snaaraan- 
driving. Direct afleesbare naald- 
krachtmeter. Regelbare dwars- 
krachtcompensatie Gedempte 


armiift. Magneto-dynamisch op- 
neemelement met diamantnaald 
GP 400. Zie ook pagina 31 


Compacte HiFi-luidsprekerboxen 
RH 443 

Twee luidsprekers per box. Be- 
lastbaarheid 20 W. Frequentiebe- 
reik 50- 20.000 Hz. Inhoud 12 
liter. Zie ook pagina 25 


DE NIEUWE TREND 
IN HIFI-TECHNOLOGIE 


Het door Philips ontwikkelde Motional Feedback- 
weergavesysteem opent ook nieuwe wegen voor de 
opbouw van een HiFi/stereo-geluidsinstallatie. 
Daardoor heeft Philips een aantal Motional Feedback- 
stuureenheden kunnen ontwerpen die speciaal be- 
stemd zijn voor toepassing in combinatie met 
Motional Feedback-luidsprekerboxen. Elke 
Motional Feedback-luidsprekerbox is uitgerust met 
de nodige eindversterkers. Bij de hier bedoelde 
stuureenheden kon de eindversterker dus achter- 
wege blijven, waardoor onder meer de warmte- 
ontwikkeling minimaal is. Ook in deze sector zijn de 
keuze- en combinatiemogelijkheden ruimschoots 
aanwezig om een eigen weergaveketen van zeer hoge 
kwaliteit samen te stellen. 


Voor uitvoerige combinatiemogelijkheden zie pagina 67. 


RH 551 RH 743 


RH 832 N 4506 
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HIF i/stereo-radiostuurversterker 

AH 762 

Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500. 
Vier golfgebieden: FM/mono en -stereo, 
lange-, midden- en kortegolf. 

Drie afstemmogelijkheden: met auto 
matisch FM-zenderzoeksysteem, via 
vijf FM-voorkeuzetoetsen en met de 
hand via grote afstemknop. Drie weer- 
gavemogelijkheden: vier luidsprekers in 
één vertrek voor Stereo-4, tweemaal 
twee luidsprekers in gescheiden ver- 
trekken, normale stereo-weergave via 
twee luidsprekers 

FM/stereo-decoder met automatische 
stereo/mono-overschakeling. FM/ste- 
reo-indicator. Schakelbare automa- 
tische FM-fijnafstemming (АРС). 
Schakelbare stille afstemming op FM 
Ingebouwde Ferroceptor voor AM-ont- 
vangst 

Ingebouwde voorversterker met correc 
tiefilter voor magneto-dynamische op- 
neemelementen. 

Vijf schuifregelaars voor: volume, 
stereo-balans, lage tonen, hoge tonen 
en presence. Schakelbare fysiologie 
(contour). Groot verlicht meteroog met 
naaldindicators voor automatisch FM- 
zenderzoeksysteem. instelling van de 
FM-voorkeurzenders en signaalsterkte. 
Ingangen voor HiFi-platenspeler, recor 
der 1, extra ingang/recorder 2, micro- 
foon (aan de voorzijde). Twee uitgangen 
voor Motional Feedback-luidspreker- 
boxen en uitgang voor hoofdtelefoon 
(aan de voorzijde) 


HiFijstereo-stuurversterker RH 551 

Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500. 
Ingebouwde voorversterker voor mag- 
neto-dynamische-opneemelementen 

Inschakelbare fysiologie (zes standen) 
Inschakelbare ruis- en rumblefilters. 
Schuifregelaars voor stereo-balans, 
hoge. midden en lage tonen. Twee indi 


catiemeters voor het afgegeven ver- 
mogen. Mono/stereo-schakelaar met 
sterco-indicator Monitor-schakelaar 
Ingangen voor HiFi-platenspeler, twe 
recorders en tuner. Uitgangen voor 
Motional Feedback-luidsprekerboxen. 
monitor en hoofdtelefoon. Microfoon- 
en hoofdtelefoon-aansluitingen en scha 
kelaars aan de voorzijde 


HiFi/stereo-radiostuurversterker 

RH 743 

Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500. 
Vier golfgebieden: FM/mono- en stereo, 
lange-. midden- en kortegolf. Vijf FM- 
voorkeuzetoetsen. Ingebouwde voor- 
versterker voor magneto-dynamische 
opneemelementen. Twee indicatie 
meters voor zenderafstemming cn FM 
voorkeurinstelling. FM/stereo-indicatie. 
Schakelbare FM-fijnafstemming (AFC). 
Ingebouwde Ferroceptor-antenne en 
draadantenne. Inschakelbare fysiologie. 
Vier schuifregelaars. Ingangen voor 
HiFi-platenspeler en recorder. Uitgan- 
gen voor Motional Feedback-luidspre- 
kerboxen en hoofdtelefoon. 


HiFi/stereo-radiocombinatie met platen- 
speler en vier stuurversterkers RH 832 
Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500. 
Geschikt voor stereoweergave en moge 
lijkheid voor quadro-weergave. In- 
gebouwde SQ-decoder. Schuifregelaars 
voor volume. balans links/rechts, balans 
voorfachter, lage en hoge tonen. Vier 
verlichte indicatiemeters voor het af 
gegeven vermogen. Schakelbare fysiolo- 
gie (2 standen) 

Vier golfgebieden: FM/mono en stereo, 
lange-, midden- en kortegolf. Elektroni 
sche tiptoetsafstemming op zes FM 
voorkeurzenders Indicators voor 
zenderafstemming FM-voorkeurin- 
stelling en stereo-ontvangst. Schakel- 
bare fijnafstemming en stille afstemming 


ор FM. Stereo-muting voor ruisonder 1. Automatisch ` FM-ze 
drukking bij ontvangst van zwakke FM/ teem gek an vier elektronische 
stereo-signalen tiptoetsen respectievelijk voor normaal 


Elektronische  HiFi/stereo/quadro- 
platenspeler met twee snelheden re 
Stereo/quadro-opneemelement GP 422 


hts over 


hele FM-band. 


Regelbare _naaldkrachtinstelling en 2. Duidelijk afleesbaar verlicht meter 
dwarskrachtcompensatic Snaaraan oog met twee naaldindicators 

drijving. Gedempte armlift. Elektro: 

nisch geregelde motor. Elektronische 3. Luidsprekersysteem-keu 
individuele fijnregeling en geruisloze onder meer voor Stereo-4 

afslag. 


HiFi/stereo-bandrecorderdeck N 4506 
Met ingebouwde volledige Motional 
Feedback-stuurversterkers. Voor volle 
dige gegevens zie pagina's 38/39 


Technische gegevens АН 762: Langeg: middengoll 187-577 m, kortegolt 
30,7-50,4 m. FM-band 87.5-104 MHz. Uligangsspanning 1 У per kanaal (Win). Uligangsimpedantio 
nooldteistoon 8-600 Q. Frequenbebereik 20-25 000 Hz ines 1.5. -3 48. Harmonische vervor 


ming = 0,1% bij 1 У uligangsspanning. Ingangsgovoekgheid by 1000 Hz en max. vermogen 
grammotoon (HIFI) 2 mV over SOQ, recorder 1-200 mV, over 100 kQ, recorder 2 auxiliary 
55 dB by 1V 


130 m V over 500 MI. microfoon 1 mV over 2 kQ. Signaal/ruisverhoeding = 
Almnetingen: 122 x 630 х 344 mm 


Technische gegevens АН SS1-Unigangespanning N per 
Frequentiebereik 10-40.000 Hz. Eneair + 0,5, — 3 98. Signaal/ruisverhouding beter dan ~70 dB 
М2к Jagangsimpedantie voor de uitgang = 1000 Q. voor hoofdteletoon 8-600 Q. ingangs 
gevoeligheid bij 1000 Hz en 1 V per kanaal: grammofoon (HiFi) 2 mV over 50 kQ, tuner 100 mV over 


100 КО. recorder (1 + 2) 250 mV over 100 М2. microfoon 1 mV over 2 КО. Almetingon 
117 x 470 x 280 men 


Technische gegevens RH 743: Langego! 675-2000 m. middengolf 187-577 m, kortegoll 30,7. 

504 т, FM-band 87.5-104 MHz. Uligangsspanning 1 V per kanaal over = 1000 Q. Uligangs 

impedante hooldteletoon 8-600 Q. Frequentiebereik 20-25.000 Hz, + 1.5, ~ 3 dB. Vervorming 

Ы 2 x 1 V wtgangsspanning < 0,1%. Ingangsgevoeligheid bg 1000 Hz: grammofoon (HiFi) 2 mV 

over 50 КО, recorder 200 mV over 50 КО. Signaal/nasverhouding beter dan -55 dB. Aimetingen 
| 197 «609 x 295 mm. 


| Technische gegevens RH 832: Langego 670-2000 m, middengolf 187-577 т, kortegolf 30.7. 
50,4 m, FM-band 67 4-104 MHz. Ullgangsspaneing 1 V per kanaal. Frequentiebereik 15-30.000 Hz 
0,5, -3 д8. Vervorming bi 1 V uitgangsspanning = 0.1%. Rumble > — 65 dB (DIN В). Jenget 
0.09%. ingangsgevoetigheld bi 1000 Hz: recorder 250 mV over 100 КО; microfoon 1,5 mV over 

ЛОКО. Afmotingen 85 (146) x 590 х 432 mm. 


of versneld kiezen naar links en naar 


tsen 


PHILIPS 


pHIUPS 


Het revolutionaire weergavesysteem van Philips 


De rijke inventiviteit van Philips 
blijkt niet alleen uit de voortreffe- 
lijke klankeigenschappen, die 
iedere luidsprekerbox in zijn klas- 
se te bieden heeft. 

Het was bijna vanzelfsprekend 
dat een revolutionaire ontwikke- 
ling op luidsprekergebied wel bij 
Philips moest beginnen: het 
„‚„Motional Feedback’-systeem 
met versnellingsopnemer, dat ge- 
stalte kreeg in de luidspreker- 
boxen RH 541, RH 544 en RH545 


Het Motional Feedback-systeem 
maakt een ruimere lagetonen- 
weergave, vanaf 30 Hz, mogelijk 
zonder vervorming of kleuring 
Via het MFB-systeem wordt elke 
foutieve luidsprekertrilling direct 
automatisch gecorrigeerd. Dit 
wordt onder meer bereikt door de 
versnellingsopnemer in de lage- 
tonenluidspreker en een 
speciale correctieschakeling 
MFB-luidsprekerboxen kunnen 
zonder meer op elke HiFi-verster- 
ker of stuurversterker worden 
aangesloten. Bovendien kunnen 
de boxen onderling worden door- 
verbonden; hierdoor kan het ver- 
mogen per kanaal vrijwel onbe- 
perkt worden vergroot. 


Elektronische HIFi-luidsprekerbox 
met Motional Feedback-systeem 
RH 541 

Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500. 
Ingebouwde eindversterker met een 
continu vermogen van 30 W. Af- 
zonderlijke luidsprekers voor de hoge 


Luidsprokeropsteling MFB-box RH 544. 


Versnellingsopnemer (PXE-element) in de lagetonenluidsproker met corroctieschakeling 


en de lage tonen. Hoog rendement 
Zeer compact, inhoud 8 liter. Elektro- 
nische netschakelaar met licht- 
indicatie die de box automatisch in- en 
uitschakelt. Houten kast in bruin-zwart 
essen met frontbekleding van zwarte 
stof 


Elektronische HiFi-luidsprekerbox 
met Motional Feedback-systeem 
RH 544 

Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500 
Twee ingebouwde eindversterkers 
een van 40 W voor de lage tonen en 
een van 20 W voor het hogetonen- 
gebied. Uitgangsvermogen totaal 60 


W continu. Afzonderlijke luidsprekers 
voor lage-, midden- en hogetonen- 
weergave. Elektronisch en passief 
scheidingsfilter. Continu regelbaar 
hogetonenfilter voor aanpassing van 
het weergavesysteem op de kamer- 
akoestiek. Elektronische netschake- 
laar met lichtindicatie die de box auto- 
matisch in- en uitschakelt 

Houten kast in bruin-zwart essen met 
frontbekleding van zwarte stof. 


Elektronische HiFi-luidsprekerbox 
met Motional Feedback-systeem 
RH 545 

Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500 


ili A 


Zoer viakke frequentiekaraktoristiek 


Drie ingebouwde eindversterkers 
respectievelijk van 15, 35 en 50 W 
voor de hoge-, midden- en lagetonen- 
gebieden. Uitgangsvermogen totaal 
100 W continu. Afzonderlijke luid- 
sprekers voor lage-. midden- en hoge- 
tonenweergave. Elektronische schei- 
dingsfitters. Driestanden-schakelaar 
voor aanpassing aan de plaats van de 
box іп de luisterruimte, continu 
regelbaar lagetonentilter en hoge- 
tonenfilter (met twee kantelfrequen- 
ties) voor aanpassing aan de akoes- 
tiek van de ruimte. Symmetrische in- 
gang voor gebruik in professionele 
geluidsstudio's. Elektronische be- 
veiliging van de luidsprekers. Elektro- 
nische netschakelaar met lichtindica- 
tie die de box automatisch in en uit 
kan schakelen. Ingangskeuzeschake- 
laar gekoppeld aan automatische net- 
schakelaar. Drie lichtindicators voor 
controle van netvoeding aan/uit, auto- 
matische netschakelaar aan/uit en 
hogetonenfilter 

Houten kast in bruin-zwart essen met 
frontbekleding van zwarte stof 


Boven: binnenaanzicht van de MFB-luid 
sprekerbox RH 544 met onder meer twee 
ingebouwde eindversterkers 

Hiernaast: het elastisch in het hart van de 
lagetonenluidspreker opgehangen PXE 
element, dat als schildwacht fungeert 
tijdens de weergave. Ongewenste trillin 
gen worden met de snelheid van het licht 
gecorrigeerd 


De klinkende optelsom van de beste eigenschappen 
in hun prijsklasse. Luister maar. 


De kroon op elke stereo- 
installatie zijn in feite al- 
tijd de luidsprekerboxen. 
Want die boxen bepalen 
voor een belangrijk deel 
het uiteindelijke geluids- 
resultaat. De gedachten- 
gang van Philips is dan 
ook, dat elke box min- 
stens zo goed moet zijn 
als de installatie waarop 
hij is aangesloten. 

Elke Philips luidspreker- 
box is het resultaat van 
een uitgebreide research. 
Juist daardoor kunt u er 
zo’n hoge geluidskwali- 
teit mee bereiken. Mede 


door een exacte aanpassing van de luid- 
sprekers aan de volkomen gesloten 
behuizing en door een uitgekiende 
akoestische demping werd bereikt dat 
het hele tonengebied van zeer laag tot 
uiterst hoog zonder vervorming en 
overeenkomstig de oorspronkelijke 
uitvoering kan worden weergegeven. 


Rechts Nieuwe _ lagetonen-luid- 

spreker met verbeterde conus 

ophanging en verbeterde spreekspoel 
(door toepassing van aluminium 
snellere warmie-afvoer) 


Luridsprekersystemen in bm opgesteld. 
Resultaat: evenwichtig klankbeeld in de hele 
luisterrwimte 


Natuurlijk staat de tech- 
niek niet stil. Dat is de 
oorzaak waardoor alle 
nieuwe Philips luidspre- 
kerboxen kunnen bogen 
op ongekende weergave- 
prestaties, nog lagere ver- 
vorming, nog hoger ren- 
dement, nog hogere be- 
lastbaarheid en een volle- 
dig eigentijdse vormge- 
ving. 

Weergavekwaliteit en be- 
lastbaarheid werden ver- 
beterd door onder meer 
gewijzigde conusophan- 
ging, dito spreekspoel- en 
magneetconstructie van 


de lagetonenluidsprekers, de toepas- 
sing van nieuwe middentonenluidspre- 
kers (dome squawkers) en een verbe- 
terde constructie van de bekende hoge- 
tonenluidspreker (dome tweeter). En 
dat betekent een opvallend gunstige 
prijs/ kwaliteitsverhouding, die nieuwe 
mogelijkheden schept voor iedereen. 


Links: Nieuwe middentonen-domeluidspreker met ulira-lichte conus 


„Hierboven: Nieuwe hogetonenluidspreker (dome tweeter) met op 


voerde gevoeligheid. 


RH 452. Compacte HiFi-druk- 
kamerluidsprekerbox. Voldoet 
ruimschoots aan DIN 45.500. 
Hoge belastbaarheid. Lage- 
tonenluidspreker met rubber 
conusophanging. Speciale hoge- 
tonenluidspreker (dome prin- 
cipe). Houten kast in bruin- 
zwart of noten. 


RH 453. Compacte HiFi-druk- 
kamerluidsprekerbox. Voldoet 
ruimschoots aan DIN 45.500. 
Grote lagetonenluidspreker met 
rubber conusophanging. Specia- 
le hogetonenluidspreker (dome 
principe). Houten kast in bruin- 
zwart of noten. 


RH 456. HiFi-luidsprekerbox 
met drie luidsprekers. Voldoet 
ruimschoots aan DIN 45.500. 
Grote lagetonenluidspreker met 
rubber conusophanging. Specia- 
le midden- еп hogetonenluid- 
sprekers (dome principe). 
Houten kast in bruin-zwart of 
noten. 


RH 457. HiFi-luidsprekerbox 
met vier luidsprekers. Voldoet 
ruimschoots aan DIN 45.500. 
Grote lagetonenluidspreker met 
rubber conusophanging. Grote 
passieve resonator waardoor 
het frequentiegebied verder 
rechtdoor loopt tot 30 Hz. 
Speciaal aangepaste dome-luid- 
sprekers voor de midden- en 
hogetonengebieden. Zeer vlak- 
ke frequentiekarakteristiek. 
Houten kast in bruin-zwart of 
noten. 


RH 452 


VOOR UW STEREO-INSTALLATIE MOTIONAL FEEDBACK-SYSTEEM 


RH 412 RH 544 RH 541 


Voor cen absoluut zuivere lagetonenweergave vanaf min. 35 Hz: de revolutio- 
naire Philips Motional Feedback-luidsprekerboxen. RH $41/30W. RH S44/60W 


RH $45/100 W. Uitvoerige documentatie op pagina’s 22 en 23 


RH 412. Luidsprekerbox met grote luidspreker (9 17 cm). Hoge belastbaarheid 

Uitstekende weergave van lage en hoge tonen. Dubbelconusluidspreker met 

hoog rendement. Kast met notehoutmotief. 

RH 443. Compacte HiFi-luidsprekerbox met twee luidsprekers. Voldoet ruim- 
choots aan DIN 45.500. Lagetonenluidspreker met rubber conusophanging. 

Speciale hogetonenluidspreker (dome principe). Hoge belastbaarheid. Kast 

bruin-zwart met metaalkleurige sierrand. 


De HiFi-boxen van Philips. Absolute natuurgetrouwheid 
oor het hele weergavegebied. 


RH 457 
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Elektronisch geregelde tacho-motor. 
Snaaraandrijving plus gedempt sub-chassis. 


Resonantievrije opnemerarm met armlift. 
Volledig HiFi/stereo volgens DIN 45.500. 


PHILIPS PLATENSPELERS, 


PERFECTIE TOT IN DE 
KLEINSTE DETAILS 


Voor een perfecte weergave van 
al uw platen heeft Philips een 
complete serie stereo-platen- 
spelers ontwikkeld die alle moge- 
lijkheden voor volmaakt luister- 
genot in zich bergen. Deze serie 
werd zo opgebouwd dat daarin 
voor iedere stereo-installatie de 
aangewezen Philips platenspeler 
te vinden is. 


Philips heeft een grote naam in 
platenspelers. Voor een groot 
deel als resultaat van de toe- 
passing van verfijnde elektroni- 
sche technieken en de zeer stren- 
ge kwaliteitseisen, waarmee de 
serie werd opgebouwd 

~ Natuurgetrouwe onvervormde 
weergave van hoog tot laag. Mu- 
ziek van superieure kwaliteit dus. 


— Zeer constante draaisnelheid, 
die Philips bereikt door toepassing 
van tacho-generatoren of syn- 
chroon-motoren 

— Dreunvrije aandrijving van de 
draaitafel door onder andere 
snaaraandrijving en gedempt op- 
gehangen subchassis voor draai- 
tafel en opnemerarm. 

— Lichtgewicht aluminium op- 


nemerarmen zonder eigen reso- 
nantie 

~ Uiterst geringe naaldkracht 
voor een lange levensduur van de 
grammofoonplaten. 

— Een platenbeschermende arm- 
lift, die de naald behoedzaam en 
feilloos in de plaatgroef laat zak- 
ken zonder kans op beschadigin- 
gen. 

— Dwarskrachtcompensatie voor 
een juist contact tussen naald en 
stereo-groef 

— Directe naaldkrachtaflezing 
Een belangrijk onderdeel van de 
platenspeler is het opneem- 
element, waarvan de uiteindelijke 
weergavekwaliteit voor een groot 
deel afhangt. Afhankelijk van de 
klasse heeft Philips de opneem- 
elementen toegepast in normale 
of in HiFi-uitvoering. Alle Philips 
HiFi-spelers zijn natuurlijk con- 
sequent uitgerust met een van de 
hooggekwalificeerde Philips mag- 
neto-dynamische elementen met 
diamantnaald 


Voor een goed begrip: een platen- 
speler heeft — in tegenstelling tot 
de grammofoon — geen eigen ver- 
sterker en luidsprekers. Hij moet 
daarom altijd worden aangesloten 
op een versterker of radiover- 
sterker. 


HIGH FID f 


INTERNATIONAL 


De serie Philips platenspelers laat de volmaakte combi 
п van verfijnde audio-technische specificatios met 
uitgekiend automatisme voor maximaal bedienings 


1. Constante draaisnelheid 

Elektronica is een speciakteit van Philips. Toegepast op 
platenspelers levert dat minutieus nauwkeurige draaisnel 
heden op door middel van zelfsturende motoren met 
tachogenerator of haarfijn afgeregefde synchroonmotoren 


2. Snaaraandrijving en gedempt subchassis 

Het is geen wonder dat Philips een groot voorstander van 
snaaraandriving is. De snaar namelijk dempt o.a. motor 

tnifingen goeddeels af. Met als resultaat geruisloze 
werking en te verwaarlozen rumble-cijters. 

Een HiFi-platenspeler eist dat trillingen, van welke her 

komst of hoe gering ook, volledig worden gesmoord. Niet 
zo verwonderlijk dus dat idee van Philips om draaitafel en 
opnemerarm aan te brengen op een verend opgehangen 
chassis. Motortrillingen en schokken van buiten krijgen 
daardoor geen kans zich tot in het opneemelement voort 
te planten. 


3. Aluminium opnemerarm 
De lichtgewicht aluminium opnemerarmon uit één stuk z 
torsievry en hebben een minimale eigen resonantie. Door 
nieuwe fjnmechanische technieken word! een zeer lage 
armwrijving en dus uitstekende sporing bereikt. De platen- 
beschermende armiift laat de naald feilloos in de groef 
zakken zonder kans op beschadigingen 


4. Geruisloze armbewegingen 

Een smoorschakelaar treedt in werking zodra de opnemer. 
arm-automatiek functioneert. Daardoor worden eventuele 
stoorgeluiden belet het weergavesysteem hoorbaar te 
bereken. 


5. Tiptoetsbediening 

Een aantal platenspelers is uitgerust mot elektronische tip 
toetsbediening — een lichte aanraking is voldoende — voor 
maximaal bod@eningscomfort 


6. Automatische werking 
Bedieningsgemak is oon sterk punt van Philips. En elektro- 
nica, als Philips specialiteit, maakt functies mogelijk die 
mechanisch onuitvoerbaar of te kostbaar zouden zijn. 
Vandaar de ruime kous in platenspelers waarbij functies 
als starten, plaatdiamoter-keuze, snefheidskeuze, terug- 
koer van de arm on stoppen helemaal aan de spoler zol 
kunnen worden overgelaten. 


7. Deksel blijft in elke stand staan 

Bijzonder praktisch, de transparante stofkap met wrijvings 
scharnieren. Daardoor kan het deksel in iedere gewenste 
stand bijven staan. 


8. Hoogwaardige specificaties 

Айе Philips HiFi/ stereo-platenspelers voldoen volledig aan 
de Philips HiFi-International kwaliteitseisen еп over 
schrijden daarmee ruimschoots de specificaties van DIN 
45 500 


Vol-automatische elektronische 
HIFi-platenspeler. Automatsche start 
diameterselectie. snelheidskeuze. stop 
en terugkerende arm. Mogelijkheid 
voor handbediening. Drie motoren 
waarvan één tacho-geregeld. Snaar- 
aandring Directe naaldkrachtatle- 
zing. Foto-clektronische afslag. Fan 
regeling van de snelheden. Super-M 
opneemelement GP 401 of GP 412 VE 


Automatische ` HiFi-platenspeler 
Automatische diameterselecte, stop on 
terugkerende arm Mogelijkheid voor 
handbediening Snaaraandrijving 
Directe naaldkrachtafiezing. Super-M 
opneemetement GP 400 


Automatische elektronische HIFI- 
platenspeler. Automatische dameter- 
selectie. stop en terugkerende arm. 
Mogelijkheid voor handbediening 
Tacho-geregelde motor. Snaaraan, 
raving. Directe ` naaldkrachtatlezing 
Tiptoets-bediening. Foto-elektronische 
afslag. Fijnregeling van de snelheden. 
Super-M opneemelement GP 401 


Haif-automatische HiFi-platenspeler 
Automatische stop en terugkerende 
arm. Snaaraandrijving. Directo naald 


krachtafiezing. ` Super NM ` opneem, 
element GP 400. Op notehouten voet 


Elektronische HIFi-platenspeter met 
handbediening en automatische foto 
elektronische afslag en automatische 
armiift aan het eind van de plaat 
Tacho-geregelde motor, Snaaraan 
driving. Tiptoetsbediening. Fijnrege. 
ling van de snelheden. Super-M op- 
neemelement GP 400 


Halt-automatischeHiFi-platenspeler. 
Automatische stop en terugkerende 
arm. Snaaraandrijving. Directe naald 
krachtaflezing. Super-M_opneemeie- 
ment GP 400. Op kunststof-voet 


Automatische —_HiFi-platenspeler/ 
wisselaar. Automatisch wisselen Um 
vijf grammofoonplaten. Automatische 
plaatdiameter- en snetheidskeuze 
stop en terugkerende arm. Mogelijkheid 
voor handbediening. Tacho-geregeide 
motor. Snaaraandrijving. Directe naald- 
krachtaflezing. Extra motor voor wissel 
mechaniek. Foto-elektronische afslag. 
Super-M opneemetement GP 400 


Stereo-platenspeler те! twee snel 
heden. _naaldkrachtinstelling. armiift 
en automatische afslag. Synchroon 
motor. Stereo-opneemotoment GP 215 
met satfiernaald. Op voet met afneem 
baar transparant deksel 
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Volautomatische elektr he 
HIFi/stereo-platenspeler GA 209. 
Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500. 
Na het opleggen van de plaat kiest de 
speler zelf de juiste snelheid, start, en 
brengt de arm naar de inloopgroef 
Aan het einde van de plaat komt de 
afm automatisch terug en wordt de 
speler uitgeschakeld. Door uitschake- 
ling van het automatische systeem is 
handbediening mogelijk. Verlichte 
indicatie van de bedieningswijze. 
Twee snelheden: 33 '/ en 45 o.p.m 
met verlichte indicatie. Afzonderlijke 
snelheidsfijnregeling. 
Drie motoren: een elektronisch ge- 
stuurde tachomotor, motor voor de 
armlift en motor voor het automatische 
systeem. Snaaraandrijving. Tiptoets- 
bediening voor de hydraulische armlift 
Foto-elektronische afslag. Direct 
afleesbare naaldkrachtinstelling. In- 
stelbare _dwarskrachtcompensatie. 
Gedempt opgehangen subchassis. 
Nieuwe resonantievrije opnemerarm. 
Naaldkrachtinstelling van 0 tot 3 gram. 
Grote draaitafel, © 29 cm. Speelt 
30-ст platen met gesloten stofkap. 
Aluminium voet en voorzien van trans- 
parant deksel met wrijvingsschar- 
nieren. Standaard voorzien van mag- 
HiFi-opneemelement 
GP 401 of GP 412 VE. Geschikt voor 
alle Retma-opneemelementen. 


Elektronische HiFi/stereo-platen- 
speler GA 312. 

Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500 
Handbediening met foto-elektroni- 
sche afslag en automatische werking 
van de armlift aan het einde van de 
plaat. Twee snelheden: 33'/ en 45 
opm Elektronisch geregelde motor 
met tachogenerator, Snaaraandrij- 
ving. Tiptoetsbediening voor snel- 
heidskeuze en stop. Exacte naald- 
krachtinstelling. Afzonderlijke elektro- 
nische _snelheidsfijnregeling. Ge- 
dempte armlift. Regelbare dwars- 
krachtcompensatie. Gedempt opge- 
hangen subchassis. Universele uit- 
gebalanceerde opnemerarm met 
regelbare dwarskrachtcompensatie. 
Naaldkrachtinstelling van 0 tot 4 gram. 
Grote draaitafel, © 29 cm. Speelt 
30-cm platen met gesloten stofkap. 
Op notehouten voet met transparante 
stofkap voorzien van wrijvingsschar- 
nieren. Standaard voorzien van HiFi- 
opneemelement GP 400. Ook ge- 
schikt voor de HiFi-elementen GP 401, 
GP 412 VE, GP 422 en alle Retma- 
opneemelementen. 
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Snaaraandrijving 


Tacho-geregelde motor 


Verend opgehangen 
subchassis 


Aluminium opnemeracm uit één stuk 


Instelbare lifthoogte 
Foto-elektronische afslag 
Tiptoetsen met LED'S 


ria tr Cntr es ie ee ae CEN 3 
DE PHILIPS "HEET VOLMAAKTE COMBINATIE VAN VERFIJNDE 


SPECIFICATIES EN MAXIMAAL BEDIENINGSCOMFORT 


Automatische elektronische HiFi/ 
stereo-platenspeler GA 222 

Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500. 
Automatische ` plaatdiameterkeuze 
stop en terugkerende arm, Mogelijk- 
heid voor handbediening. Twee snel- 
heden: 33' en 45 opm Tacho- 
geregelde motor met snaaraan 
driving. Tiptoetsbediening voor start 
stop en snelheidskeuze, met LED's. 
Foto-elektronische afslag. Directe 
naaldkrachtaflezing Gescheiden 
elektronische _ snelheidstijnregeling 
voor beide snelheden. Hydraulisch 
gedempte armlift. Exact regelbare 
dwarskrachtcompensatie d.m.v. een 
ring, geijkt voor ronde, elliptische en 
CD4 (quadro) diamantnaalden. Ge 
dempt opgehangen subchassis als 
drager van opnemerarm en draaitafel 
Universele uitgebalanceerde alumi- 
nium opnemerarm met gedempt opge- 
hangen contragewicht, horizontaal en 
verticaal gelagerd. Grote draaitafel 
@ 29,5 cm. Speelt 30 cm platen met 
gesloten stofkap. Zeer lage aluminium 
voet. Compleet met HiFi-opneem- 
element GP 401. Geschikt voor alle 
Retma-opneemelementen 

Voor combinatiemogelijkheden zie 
pagina 67. 


Aluminium opneme 


т met gedempt ор 
gehangen contragewicht, horizontaal en 
verticaal gelagerd. Geĳkte ring voor 
dwarskrachicompensatie. 


Tiptoetsbediening voor start, stop en 
snetheidskeuze met ichtindicatie d.m.v 
LED's. 


Snetheidstijnregeling 
Ring voor dwarskrachtcompensatie 
Direct afleesbare naaldkrachtinstelling 


Automatische HIFi/stereo-platen- 
speler/wisselaar GA 406. 

Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500. 
Automatisch wisselmechanisme voor 
maximaal vijf langspeelplaten. Auto- 
matische plaatdiameterkeuze, snel- 
heidskeuze, stop en terugkeer van de 
opnemerarm, Twee snelheden: 33'/» 
en 45 ор.т. met gescheiden snel- 
heidstijnregeling. _Tacho-geregelde 
motor. Afzonderlijke motor voor aan- 
driving van het wisselsysteem, 
Snaaraandrijving. Continu regelbare 
naaldkrachtinstelling d.m.v. ring. 
Gedempte armiift met hefboom- 
schakelaar. Dwarskrachtcompensatie 
instelbaar voor ronde en elliptische 
naalden. Universele uitgebalanceerde 
opnemerarm. Naaldkracht instelbaar 
van 0 tot 4 gram. Grote draaitafel,® 29 
ст. Speelt 30-cm platen met 
gesloten stofkap. Transparante stof- 
kap met wrijvingsscharnieren. Zilver- 
kleurige kunststof-voet. Compleet met 
HiFi-opneemelement GP 400. Ge- 
schikt voor айе Retma-opneem- 
elementen. 


Voor combinatiemogelijkheden zie 
pagina 67. 


GA 406 


Half-automatische 
platenspeler GA 427. 
Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500. 
Automatische stop en terugkerende 
arm. Twee snelheden: 33'/ en 45 
op.m. 24-polige dubbel-synchroon- 
motor. Snaaraandrijving. Direct af- 
leesbare _naaldkrachtmeter. Ge- 
dempte armiift. Regelbare dwars- 
krachtcompensatie. Universele uit- 
gebalanceerde opnemerarm. Grote 
draaitafel О 26,5 cm. Speelt 30 cm 
laten met gesloten stofkap. Note- 

ten voet. Transparante stofkap 
met wrijvingsscharnieren. Compleet 
met HiFi-opneemelement GP 400. 
Geschikt voor alle Retma-opneem- 
elementen. 


HIFI/stereo- 


Philips Super-M magneto-dynamisch HiFi/ 
stereo-opneemelement GP 400 met dia- 
mantnaald. Frequentiebereik 20 - 20.000 
Hz. Gevoeligheid bij 5 cm/sec.: 6 mV/kan. 
Kanaalscheiding beter dan 20 dB. Vor- 
vorming kleiner dan 1% 


Automatische HIFI/stereo-platen- 
speler GA 418. 

Voldoet ruimschoots aan DIN 45,500. 
Automatische diameterselectie, stop 
en terugkerende arm. Mogelijkheid 
voor handbediening. Twee snelheden: 
33% en 45 о.р.т. 24-polige syn- 
chroonmotor. Snaaraandrijving. Di- 
recte naaldkrachtaflezing. Gedempte 
armlift. Regelbare dwarskrachtcom- 
pensatie. Universele uitgebalanceer- 
de opnemerarm. Grote draaitafel, 
© 29 cm. Speelt 30-cm platen met 
gesloten stofkap. Aluminiumkleurige 
voet. Transparante stofkap met wrij- 
vingsscharnieren. Compleet met HiFi- 
opneemelement GP 400. Geschikt 
voor alle Retma-opneemelementen. 


Philips platenspelers. 
Groot in geluid. 


Half-automatische 
platenspeler GA 227. 
Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500. 
Automatische stop en terugkerende 
arm. Twee snelheden: 33'/s еп 45 
о.р.т. 24-polige dubbel-synchroon- 
motor. Snaaraandrijving. Direct af- 
leesbare naaidkrachtmeter. Ge- 
dempte armlift. Regelbare dwars- 
krachtcompensatie. Universele uitge- 
balanceerde орпетегагт. Grote 
draaitatel, © 26,5 cm. Aluminium- 
kleurige voet. Transparante stofkap 
met wrijvingsscharnieren. Compleet 
met HiFi-opneemelement GP 400. 
Geschikt voor alle Retma-opneem- 
elementen 


HIFI/stereo- 


GA 427 


Stereo-platenspeler GA 224. 

Twee snelheden: 33'/ en 45 о.р.т. 
Resonantievrije arm met regelbare 
naaldkrachtinstelling. Automatische 
afslag. Armlift te bedienen met schuit- 
regelaar. Schuifregelaar voor snel- 
heidskeuze. Afneembare transparante 
stofkap. Compleet met stereo- 
opneemelement GP 215 met saffier- 
naald. 


DE PHILIPS GA 418. MET AUTOMATISCHE PLAATDIAMETER- 
KEUZE, STOP EN TERUGKERENDE ARM 


GA 227 GA 224 


Principe 
Super-M opneemelementen berusten op 
het magneto-dynamische principe. De 
naald is gekoppeld aan een magneet, die 
los is opgehangen tussen vier pool- 
schoenen en vier spoeltjes. 

Hierdoor wordt iedere naaldbeweging in 
een spanninkje omgezet. 


Spooreigenschappen 

Het is noodzakelijk om het spoor in de 
plaatgroef volledig af te tasten. Alleen 
daardoor kan onvervormde weergave 
worden bereikt over cen zeer breed 
frequentiebereik en met goede kanaal- 


„Elke ketting is slechts zo sterk als de zwakste schakel.” 
Als dat ergens van toepassing is, dan is dat wel in een keten van HiFi-apparatuur. Ver- 
sterker, boxen en platenspeler kunnen nog zo goed zijn; als men daarbij een opneemelement 
van lage kwaliteit gebruikt, zal het eindresultaat (de weergave) alleen dáárdoor worden 
bepaald. Het opneemelement is één van de moeilijkste schakels in de keten. Het moet de 
informatie, die in de grammofoonplaat is vastgelegd, kunnen opnemen en omzetten in 
elektrische spanninkjes. maar dan ook volledig, zonder iets te .,vergeten’’. De Philips 
Super-M opneemelementen doen dat zonder mankeren. 


DE SUPERGEVOELIGE PHILIPS 
HIFI-OPNEEMELEMENTEN 


scheiding. Hiertoe moet het opneem- 
element voldoen aan een aantal voor- 
waarden. In de eerste plaats is er de 
compliantie of volgzaamheid van de 
naald. Het is een maat voor de bewe- 
gingsvrijheid van de naald. Voor cen 
simpel element ligt de compliantie op 
circa 2 х 10* cm/dyne, voor een top- 
klasse Super-M element op circa 40 x 
10* ст/дупе. Ook de tipmassa speelt 
cen belangrijke rol, vooral bij hogere 
frequenties (boven 2000 Hz). Het is de 
dynamische of bewegende massa die zo 


klein mogelijk moet zijn om alle groef- 
modulaties te kunnen volgen. Bij mag- 
neto-dynamische elementen. bedraagt 
de tipmassa ongeveer | milligram. 

De naaldkracht is de kracht waarmee de 
naaldpunt op de plaat drukt. Het is dui- 
delijk dat deze naaldkracht een zekere 
waarde moet hebben om de naald in staat 
te stellen alle horizontale en verticale 
uitwijkingen te volgen. Maar een te grote 
naaldkracht zou weer te snelle slijtage 
van de plaat betekenen. De naaldkracht 
moet voldoen aan nauwkeurige eisen. 
Houdt u aan de door de fabrikant op- 
gegeven waarde 


Type GP 422° GP4izVE ОР 401 GP 400 GP 390 ОР 380 
‘Classiicatie нә нт н ня ню ня 
Systeem magn-dyn. mé дуп. тада dr magn-dyn keramisch keramisch 
Freqserseborei (Hz) 20-45000 20-20000 20-20000 20-20000 20-20000 2020000 
Gevoeligheid by 5 cm/sec. > 3,5 mV/kan6 тулап 6 тулап 6 тулап В туал 8 тап. 
Karaalasymmetrie <200 <20 200 зав 3% 
Comgaarse in cm/dyne 40x 10% 24x10" 20x10% 12x104 12x10% 
Betasingempodanso СА ат ко DCH 470 DCH 
Kanaalschoiding > 30 d8 > 2548 > 20 dB > 2048 > 2008 
Vervoeming <08% <08% <1% - = 
авдарт Фата Gamant Samant Samant gement 
Atrondingsradus (gen) 7x10 7x18 15 15 15 
Naaldvorm SST (speer) birsðaal Horsch Mensch eech 
Bewegende massa 0.0 mg <08mg 14mg 14 mg 14 mg 
Aanbevolen naaldkr acht (9) 075-12 153 153 153 153 
Bevestgeg пета пета: Reima Reima Retna’ 
Remptace-naaid (4822251. ) 30047 30039 30041 30009 30009 


Geschikt voor айе steroo- en quadro-syslemen 


32 


De naald 
De naaldeenheid bestaat uit een schacht 
en een kegel met afgeronde punt. De 
vorm van de naald is mede bepalend 
voor de kwaliteit. Voor magneto-dyna- 
mische elementen onderscheiden we 
drie naakipuntvormen, namelijk 
= sferisch 
-= bi-radiaal (ook wel elliptisch ge 
noemd) 
- SST 
De eenvoudigst te slijpen naaldvorm 
(sferisch) heeft een naaldpuntradius van 
15 um. Met het opneemclement СР 400 
is met deze naald reeds een zéér goede 
HiFi-weergave mogelijk. 
Een belangrijke verbetering kan worden 
bereikt met een bi-radiaal of elliptisch 
geslepen naald, die bij voorbeeld in de 
GP 401 en de GP 412 is toegepast. De 
elliptische vorm biedt een beter raakvlak 
met de plaatgroef, wat resulteert in zeer 
geringe vervorming (zelfs bij zeer 
„zware™ muziekpassages). hoewel de 
naakikracht toch zeer gering is (1,5 tot 
3 gram bij de GP 401 en 0.75 tot 1,5 
gram bij de ОР 412), De absolute top 
wordt bereikt met het element GP 422 
dat geschikt is voor sublieme HiFi- 
weergave van zowel sterco- als quadro- 
fonieplaten. 
Hierin is toegepast de SST-naald (SST 
= super sound track). Deze is afgeleid 
van de bi-radiale naaldvorm maar de 
naald is op een bijzondere wijze gesle- 
pen, wat tot resultaat heeft dat het fre- 
quentiebereik is vergroot tot 45.000 Hz. 


De constructie 

Hoewel het in dit bestek veel te ver zou 
gaan om de ingenieuze constructie van 
de Philips Super-M elementen te be- 
spreken is het misschien interessant er 
iets over te vertellen. 

Het magneetje is gemaakt van Ticonal, 
cen speciaal magneetstaal met onder 
meer titanium, kobalt, aluminium en 
nikkel. Het heeft een volume van circa 
1 mm? en is slechts 2 mm lang. De vier 
spoeltjes hebben elk 2500 windingen van 
geëmailleerd koperdraad van 0.032 mm 
dikte (de helft van een gemiddelde 
mensenhaar). De naalddrager is van 
0,05 mm dik aluminium gemaakt en het 
totale gewicht van het element is slechts 
647 gram. 


Dowrlezen op pug. 33, kolom 4 


Enkele adviezen 

Gebruik in ieder HiFi-opneemelement 
steeds de originele. voorgeschreven 
naald. Het is duidelijk dat cen afwij 
kende naald de zo zorgvuldig uitgebalan 
ceerde constructie verstoort en tot 
slechte resultaten leidt. Laat uw naald 
van tijd tot tijd controleren. Naalden 
slijten, ondanks de hardheid van saffier 
of diamant, en gesleten naalden tasten 
de kwaliteit van uw mooie platen aan 
Laat het zo ver niet komen! Met een 
goede microscoop of een loep kunt u het 
ook zelf bekijken maar ga anders van tijd 
tot tijd met uw naald naar uw platen 
leverancier. want die beschikt over 
professionele controle-apparatuur 


Sterco-voorversterker GH 915 

Alle op deze pagina's voorkomende 
opneemelementen met de klassificatie 
HiFi” moeten worden gebruikt in 
combinatie met een voorversterker 

In vele gevallen is de voor aansluiting 
bestemde versterker-eenheid of radiol 
versterkercombinatie al voorzien van 


een de 


lijke voorversterker. Voor al 


die gevallen waarbij de bedoelde voor 
versterker in de geluidsinstallatie ont 
breekt, kan deze voorversterker worden 
gebruikt. Hij is geschikt voor magneto 
dynamische en voor keramische HiFi 
opneemelementen 


PHILIPS 


Alle Philips Super-M opneemelementen worden 
geleverd in een luxe cassette, die het element 
zorgvuldig beschermt en die ook als geschenkver- 
pakking graag gezien wordt. 


Stereo kan voor u beginnen met het aanschaffen van een speelklare 
Philips stereo-grammofooncombinatie - als complete weergave- 
installatie voor al uw platen. Want verstandig de muziekliefhebber die 
nu al rekening houdt met zijn wensen van straks. Dus kiest hij nú een 
Philips grammofooncombinatie omdat hij daar later een radio-tuner 
of een recorder op kan aansluiten. De bouwstenen die weldra een 
complete stereo-installatie zullen gaan vormen. 

Philips stereo-grammofooncombinaties hebben o.m. een eigen ver- 
sterker en eigen luidsprekerboxen. Vandaar dat ze zonder meer speel- 
klaar zijn. 


Stereo-grammofooncombinatie 
GF 614 

Combinatie van platenspeler, stereo 
versterker, twee luidsprekerboxen en 
transparante stofkap. Drie snelheden 
33“, 45 en 78 o.p.m. Armlift. Naald- 
krachtinstelling. Owarskrachtcompen: 
satie. Muziekvermogen 2 x 6 W 
Aansluitingen voor bandrecorder 
cassetterecorder of radio-ontvang 
eenheid (tuner). Schuitregolaars voor 
snetheidskeuze, armlift, hoge tonen 
lage tonen, stereo-balans links en 
rechts. Compleet met keramisch op- 
neemelement met _diamantnaald 
GP 215, afneembare transparante 
stofkap en twee bijpassende luid- 
зргекегрохеп. 


Schuifregelaars 
bediening 


voor gemakkelijke 


GF 614 


омо 


Stereo-grammofooncombinatie 

GF 714 

Combinatie van platenspeler, stereo- 
versterker, twee luidsprekerboxen en 
transparante stofkap. Drie snelheden. 
33", 45 en 78 о.р.т. Armlift. Naald- 
krachtinstelling. Dwarskrachtcompen- 
satie. Muziekvermogen 2 x 11 W. 
Aansluitingen voor bandrecorder. 
cassetterecorder of radio-ontvang 
eenheid (tuner), in te schakelen d.m.v. 
keuzeschakelaar.  Schuifregelaar 
voor snelheidskeuze, armlift. hoge 
tonen, lage tonen, aangesloten 
eenheid. stereo-balans links еп 
rechts, aan/uit. Compleet met kera- 
misch opneemelement met diamant- 
naakd GP 215, afneembare trans- 
parante stofkap en twee bijpassende 
luidsprekerboxen. 


Exacte naaldkrachtinstelling 


Schuitregelaars voor 
bediening 


COMPLE 
MET ` 
BOXEN 


gemakkelijke 


Je kunt alle kanten uit met deze combinatie! 


Stereo-grammofooncombinatie met cassetterecorder GR 814. 
Combinatie van stereo-versterker, platenspeler, cassetterecorder en twee 
luidsprekerboxen. 

Platenspeler met drie snelheden: 331/5, 45 en 78 o.p.m. Automatische afslag. 
Armiift. Resonantievrije buisarm met naaldkrachtinstelling. Keramisch 
opneemelement met diamantnaald GP 215 

Cassetterecorder voor stereo- en mono-opname en -weergave. Neemt op 
van ingebouwde platenspeler, van aangesloten microfoon, radio of tweede 
recorder. Druktoetsbediening. Pauzetoets, Automatische bandstop. 


Stereo-grammofooncombinatie GF 827. Combin: n platenspeler, stereo-ver- 
sterker. twee luidsprekerbaxen en transparante stofkap. Snelheden: 33'/ en 45 op mm 
Armiift. Direct afleesbare naatdkrachtinstelling. Owarskrachtcompensatie. Muziek 
vermogen 2 x 12 W. Schuifregelaars voor volume, balans, hoge tonen en lage tonen. 

| Keuzeschakelaar voor grammofoon, tuner, recorder. Stereo-4 mogelijkheid. Aanslui 


tingen voor vier luidsprekers, hoofdtelefoon (aan de bovenzijde). tuner en recorder 
Compleet met keramisch stereo-opn М met diamantnaald GP 215 en twee 
| lukisprekerboxen met grote dubbelconusluidsprekers 


اا 


Versterker met 2 x 8 W muziekvermogen. Keuzeschakelaar voor aange- 
sloten geluidsbronnen. Schuifregelaars voor stereo-balans links en rechts, 
hoge tonen, lage tonen. Lichtindicatie voor opname-niveau 

Aansluitingen voor microfoon, hoofdtelefoon, radio-ontvangeenheid en twee 
luidsprekerboxen. 30-cm platen kunnen met gesloten deksel worden 
gespeeld. Transparante stofkap met wrijvingsscharnieren 

Compleet met microfoon, opneemcassette C 60 en twee bijpassende luid- 
sprekerboxen 


Stereo-grammofooncombinatie GF 661. Combin. n aut 
wisselaar. stereoversterker, twee luidsprekorboxen en tran ant deksel 
vermogen 2 х 10 W. Twee snelheden. Gedempte armiift, Resonantiovrije arm met 
continue naaldkrachtinstelling. Diameterkeuzoschakelaar voor automatisch opzetten. 
Schuifregelaars voor volume, continue hoge en lagetonenregeling en stereo-balans 
Oruktoetsen voor keuzeschakelaar van versterker-ingangen. Aansluitingen voor 
recorder. tuner. hoofdtelefoon en twee luidsprokerbaxen. Compleet met: zelfdragende 
wissol-as. keramisch stereo-opneemelement met diamantnaald GP 205, en twee 
bypassende luidsprekerbaxen 


ie v 


scho pla 
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HiFi/stereo-versterker (2x 20 Watt), HiFi/stereo- 
platenspeler en twee HiFi-drukkamer-luidsprekerboxen 
in één sublieme combinatie. 


Dat is de befaamde GF 907 van Philips. Voldoet ruimschoots aan DIN 
45.500. Muziekvermogen 2 х 20 W. Twee snelheden: 33'/ en 45 o.p.m. 
met verlichte indicatie. Synchroonmotor met snaaraandrijving. Gedempt 
opgehangen subchassis. Universele opnemerarm met direct afleesbar 
naaldkrachtmeter. Ingebouwde dwarskrachtcompensatie. Automatisc 


terugke: 


ende arm aan het einde van de plaat. Gedempte armiift. Schuit- 


regelaars voor volume, balans, hoge en lage tonen. Tuimelschakelaars voor 
presence en ruis. Twee verlichte VU-meters voor het afgegeven vermogen 
Mogelijkheid voor Stereo-4. Aansluitingen en keuzeschakelaar voor radio 
ontvangeenheid en recorder (opname en weergave), hoofdtelefoon en vi 

luidsprekerboxen. Compleet met HiFi-opneemelement GP 400, transparante 
Stofkap en twee bijbehorende luidsprekerboxen, elk met twee luidsprekers 
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De nieuwe generatie Philips bandrecorders 


Philips bandrecorders, dat is de nieuwe 
kijk op perfectie. Professionele perfectie 
voor de veeleisende geluidsamateur. 
Een nieuwe serie recorders op basis van 
de strenge normen van Philips HiFi/ 
stereo met daaraan gekoppeld een rijke 
ervaring en inventiviteit op het gebied 
yan de recordertechniek. 


Dat zijn machines die stuk voor stuk in 
hun Klasse superieur zijn: door verre- 
gaande perfectie in klank, specificaties, 
betrouwbaarheid, bedieningsgemak, 
vormgeving en uitrusting. En zichtbaar 
hun tijd vooruit, door de combinatie van 
de nieuwste technieken. 


TACHO- 
REGELING 


maGno-CONTTOL 


Drie motoren. Ben voor de an s. De be Tachoregeling. De basdaandrijving verl Magpocontrel. Omdat mechanische schak 
de andere voor spoelen. E sch co volstrekt gelijkmatig door toepassing van cen иу Kunnen verdien monteert Philips 

dat veel bewegende delen overbodig zelfsturende. elektronische tachogenerator op magnetische relais. bliksemsnel reagerende op 
maakt. Resultaat: uiterst nauwkeurige band de aandrijfas cen lichte aanraking van de tiptoetsen 
snclheid en nog grotere betrouwbaarheid 


CH 


Drie Long-Life koppen. Philips slaagde erin 
n micuwe metaal-alliage te ontwikkelen die 


Drie snelheden. 4.75 - 9, 
efficient bandgct 


de slijtvastheid geeft 
e geluidskwaliteit als 


Met cen zeef 
belangrijks 


р SC? 
e EES 
Hydraulische bandspanningsegdaars. Puar 
professivacle techniek voor zeer gelijk 
bandspanning in elke opname- ep weert 


sistuatie. En natuurlijk 


geschikt voor 


backsade-voated handen 


Sen 19 ст/зес 


n optimale opname ca 


onder alle om: 


Haarfijn regelbaar. Dat betekent afzondertijke 


tige _ regelaars voor niveau en balans bij op 


c name en by weergave via de hoofdtelefoon 


Voor DNL-relsonderdrukking. Het oetruissysteem 


andigheden 


Cet? 2 


Alle Philips bandrecorders 
mschoots aan de High Fidelity 
n DIN 45.500. 


HiFi/sterco-recorderdeck N 4506. 
Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500. 
Drie motoren. waarvan één tacho- 
geregeld. Hydraulische bandspannings- 
regelaars. Magno-control. Stereo- en 
mono-opname en -weergave. Drie Long- 
Life koppen, resp. voor wissen, opnemen 
en weergeven. Drie snelheden (4,75 - 9,5 
19 cm/sec). Vier sporen. Maximale 
spoeldiameter 18 cm. Schuifregelaars 
voor opnameniveau, mengen. spocl- 
snelheid, postfading. Draairegelaars (bij 
weergave) voor geluidssterkte. balans, 
hoge en lage tonen. Schakelbare DNL- 
ruisonderdrukking met LED-indicatie 
Geschikt voor verticaal en horizontaal 
gebruik. Multiplay. echo tijdens opaa- 
me, mogelijkheid voor mengen. voor-en 
nabandcontrole. _ Postfading-mogelijk- 
heid voor opnamecorrectie na opname 
Cueingmogelijkheid. Continu regelbare 
spoelsnelheid. Automatische stop aan 
het einde van de band met ontkoppeling 
van de druktoetsen. Twee verlichte VU- 
meters voor opname- en weergave- 
niveauindicatie. Viercijferige teller met 
nulstelling en automatische nulstop 
Twee LED-overstuurindicators. Instel- 
bare ingangsniveaus voor platenspeler. 
radio-ontvangeenheid. extra ingang en 
recorder. Gevoeligheidsschakelaar voor 
microfooningang. Keuzeschakelaar 
voor magneto-dynamische of kerami- 
sche opneemelementen. Versterker kan 
onafhankelijk van transportmechanisme 
worden gebruikt. Regelaar voor de uit- 
gangsspanning. Ingebouwde MFB- 
stuurversterker. Aansluitingen voor 
twee microfoons, platenspeler, radio- 
ontvangeenheid, extra ingang, lijn in — 
lijn uit, monitor, twee Motional Feed- 
back-boxen, hoofdtelefoon. afstands- 
bediening (start/stop). Compleet met 
transparante stofkap, stereo-verbin- 


dingskabel. 540 m high-output HiFi- 
band en lege spoel 

Aanbevolen afstandsbediening Philips 
N 6718 (zie pag. 42) 

Voor combinatiemogelijkheden ` zie 
pagina 67. Voor Motional Feedback- 
systeem zie pagina’s 22/23. 


Schuifregelaars voor spoelsnelheid en 
post-fading. 


Instelbare niveauregelaars voor platen- 


spelers. extra recorder en radio- 


afstemeenheid 


De N 4506 van Philips met de nieuwste mogelijkheden 


От. postfading, continu regelbare spoelsnelheid, cueing-mogelijkheid, 
LED-overstuurindicatie, DNL, instelbare 
in- en uitgangsniveaus en ingebouwde MFB-stuurversterker 
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HiFi/stereo-recorderdeck N 4415. 

Voldoet als deck volledig aan DIN 45.500. Is ook te gebruiken als complete bandre- 
corder (heeft ingebouwde stereo-versterker en luidsprekers). Twee Long-Life kop 

pen. Magno-control. Muziekvermogen 2 x $ W, + 1 dB. Geschikt voor horizontaal 
en verticaal gebruik. Stereo-opname en -weergave. Twee snelheden: 9,5 en 19 
cm/sec. Vier sporen. Drie motoren. Maximale spoeldiameter 18 ст. Automatische 
stop. Verlichte VU-meter. Vier schuifregelaars voor opname en weergave. Aan 

sluitingen voor radio, platenspeler, versterker en twee microfoons. Aansluiting 
voor afstandsbediening N 6718. Compleet met transparante stofkap, stereoverbin- 
dingskabel, 540 m high-output HiFi-band en lege spoel 


Tevens leverbaar in deck-uitvoering. zonder ingebouwde eindversterkers en luid- 
sprekers, zonder HiPi-band en stofkap: N 4502. 


HiFi/stereo-recorderdeck N 4511. 

Voldoet volledig aan DIN 45.500. Drie motoren, waarvan één tacho-geregeld 
Elektronische tiptoetsbediening en schuifregelaars. Stereo- en mono-opname en 
weergave. Drie Long-Life koppen, resp. voor opnemen. weergeven en wissen 
Magno-control. Drie snelheden. Vier sporen. Maximale spoeldiameter 18 cm 
Verlichte tiptoetsen voor opname, weer 1 heen- en terugspoelen. Schuif: 
schakelaars voor functieselectie en opname. Schuifregelaars voor opname, en 
volumeregeling van de hoofdtelefoon, afzonderlijk per kanaal. Geschikt voor hori- 
zontaal en verticaal gebruik. Mogelijkheden: multiplay, echo, voor- en nabandcon- 
trole. mengen. Twee verlichte VU-meters. Automatische bandstop. Viercijferige 
teller met nulstelling en autostop op cen tevoren bepaalde plaats. Aansluiting voor 
platenspeler (magneto-dynamisch of keramisch), tuner, twee microfoons, hoofdte- 
lefoon (beide aan de voorzijde) en voor afstandsbediening N 6719. Compleet met 
transparante stofkap, sterco-verbindingskabel, 540 m high-output HiFi-band en 
lege spoel. Voor accessoires zie pagina’s 42/43 
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N4504. 


Met DNL, 3 motoren, 3 Long-Life koppen,magno-control 


HiFijstereo-recorderdeck N 4504, 
Voldoet ruimschoots aan DIN 45.500. 
Drie motoren, waarvan één tacho- 
geregeld. Bediening d.m.v. draai 
knoppen. tuimelschakelaars en druk 
toetsen. Hydraulische bandspannings- 
regelaars voor zeer constante band. 
opwikkeling. Sterco- en mono-opname 
en -weergave. Drie Long-Life koppen 
voor wissen, opnemen en weergeven 
Magno-control. Drie snelheden (4,75 - 
9.5 - 19 ст/ѕес.). Vier sporen. Maximale 
spoeldiameter 18 em. Vier draaiknoppen 
voor regeling van opnameniveau en 
balans en voor regeling van volume en 
balans bij weergave via hoofdtelefoon 
Vier tuimelschakelaars voor DNL 
spoorkeuze, snelheidskeuze en voor/ 
nabandcontrole. Zes druktoetsen voor 
opname, weergave. snel heen- en terug: 
spoelen, pauze. Schakelbaar DNL-ruis 


vaTaTaTatatataTaT, 


PHIUPS e 


onderdrukkingssysteem met LED 
indicatie. Voor- en nabandcontrole- 
mogelijkheid 

Twee verlichte VU-meters voor regeling 
van opname- en weergaveniveau. Vier 
cijferige teller met nulstelling. Geschikt 
voor backside-coated banden. Aanslui 
tingen voor twee microfoons en voor 
hoofdtelefoon. alle aan de voorzijde. 
Aansluitingsmogelijkheid voor lijn in en 
lijn uit. monitor en afstandsbediening 
N 6718 

Compleet met stereo-verbindingskabel 
$40 m high-output HiFi-band en lege 
spoel. Stofkap N 6735 afzonderlijk 
leverbaar 


Hydraulische bandspanningsregelaars 
Puur professionele techniek voor zeer 
gelijkmatige bandopwikkeling onder alle 
werkomstandigheden 


k = 
Ingebouwde dynamische 
drukker DNL, met inluitschakelaar en 
LED-indicatie. Uniek voor recorder 


decks in deze prijsklasse 


ruisonder 
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N 6308. Stethoscopische 
telefoon voor draagbare 
recorders, 


mono-oor 
cassette 


N 6719. Afstandsbediening voor de 
Philips bandrecorder N 4511 


N 6718. Start/stop-afstandsschakelaar 
voor de Philips bandrecorders N 4502 
N 4415, N 4504 èn М 4506 en voor de 
hiervoor ingerichte cassetterecorders. 


N 6728. Mengkastje voor aansluiting op 
cassetterecorders met automatische 
opnamesterkteregeling. Geschikt voor 
het automatisch mengen van cen 
microfoonsignaal met een muziek 
signaal 


N 6708. Telefoonspoel voor opnemen 
van in- en uitgaande telefoongesprekken 
op een recorder 


N 6401. Dia-stuurapparaat voor de 
cassetterecorder N 2209 


N 6400. Dia-stuurapparaat voor het 
automatisch wisselen van dia's bij dia 
projectors. Geschikt voor vrijwel alle 2 
en 4-sporen bandrecorders en vrijwel 
alle automatische diaprojectors met de 
mogelijkheid van afstandbediening 


Monroortelefoun N 6308 


Telefoonspoet N 6708 


S 1610. Aansluitkastje voor het aan 
sluiten van maximaal vijf hoofdtelefoons 
op één recorder 


LFD 3440. Adaptor voor gelijktijdige 
aansluiting van een netvoedings 
apparaat, afstandsbediening en hoofd. 
telefoon op één recorder 


N6502. Universeel netvoedingsapparaat 
110, 127. 220 en 240 volt. Geschikt voor 
cassetterecorders, radio's en andere 
toestellen met cen batterijspanning van 
6-75 089V 


N 4308. Mono-bandrecorder. Vier 
sporen. Twee snelheden: 4.75 en 9.5 
cm/sec. Maximale spoeldiameter 18 cm. 
Maximale speelduur 4 x 4 uur. Druk 
toetsbediening. All-transistor. Muziek. 
vermogen 6 W. Toonregeling. Mengen 
Modulatiemeter. Teller. Meeluisteren 
tijdens opname. Aansluiting voor extra 
luidspreker. Afm. 140 x 420 x 300 mm 
Compleet met microfoon, verbindings 
kabel, band en lege spoel 


Afstandshediening N 6719 


Netsnedingsopparaar N 602 


Je hebt eens zoveel plezier 
van je recorderhobby 
met Philips toebehoren. 


Afstandsschakelaar N 6718. Mengkastje № 6728 


Dia-stwarapparaat N 6400 Aanstwitkastje 5 1610 


Mono-h 


Philips HiFi/stereo-hoofdtelefoon met het 
luistercomfort voor deze tijd. Daarom ultra 
lichtgewicht, voor luisteren zonder dat je merkt dat 
je een hoofdtelefoon draagt. En gebouwd volgens 
„open-air”” principe. Voor nog betere weergave en toch 
horen wat er rond je heen gebeurt 
Uitstekende signaal/ruisverhouding door de hoge impedan. 
tie (600 ohm per kanaal). Bereik 16 - 20.000 Hz, Met 360 
13096. met 63 (pen air" principe. Zeer goede signaal/ruisverhouding 
DIN-plug N 6320/00; met 6.3 mm jackplug Bereik 20.20.000 Hz. Met 400" DIN-plug N 6210/00. Met 6.3 
N 6320/02. men jackplug N 6310/02. Met twee DIN LS-phaggen N 6310 
03. Met 360° DIN-plug en 6 m snoer N 6310/04 
Luxe HiFi/stereo-hoofdtelefoom N 6302 
Instelbare basisbreedteregeling. Uitstekende signaal/ruis 
verhouding. Frequentiebereik 16-20.000 Hz. Met 360° DIN 


Lichtgewicht HiFi/stereo-hoofdtelefoon N 6310. 


N 6320 


De gevoelige Philips microfoons. 


N 8306. Dynamische cardioïde micro- 
foon voor algemeen gebruik 
Compleet met tafelstandaard en 
adaptor voor vloerstandaard. 
Frequentiebereik 100-19.000 Hz 
Impedantie 500 О. Kabellengte 3 т. 


N 8307. Dynamische cardioïde breed- 
bandmicrofoon voor gebruik іп de 
hand of op standaard. Uitstekend ge- 
schikt voor stereo-recorderopnamen. 
Compleet met tafelstandaard en 


adaptor voor vloerstandaard. Fre- 
quentiebereik 100-19.000 Hz. Impe- 
dantie 500 Q. Kabellengte 3 m. 


N 8402. Dynamische stereo-micro- 
foon op statief. De beide microfoons 
zijn afneembaar en kunnen binnen 
een bereik van 2,1 m uiteen worden 
geplaatst voor brede geluidsbronnen. 
Frequentiebereik 120-16.000 Hz per 
kanaal. Impedantie 500 О. Kabel- 
lengte 4 т. 


N 8211. Dynamische 

niet-HIFi band- en ca 

Compleet met losse taf 
Frequentiebereik 100-12.000 H 
pedantie 500 Q. Kabellengte 


N 8210. Dynamische 


op afstand bedienbare 
kelaar. o.a. voor gb 


N 8210/N 8211 
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Nu voor elke recorder de juiste Philips cassette 


Met vele jaren ervaring op cas- 
settegebied is Philips erin ge- 
slaagd om een even eenvoudig 
als ingenieus systeem te ont- 
wikkelen dat vastlopen van de 
band onmogelijk maakt. In de 
cassette zitten twee geribde fo- 
lies. Die folies zijn voorzien van 
een grafiet-laagje dat de stati- 
sche lading onmogelijk maakt. 
Door de folies zelf èn door de 
anti-statische werking wordtde 


Philips kwaliteits-cassettes zijn ver- 
krijgbaar in drie typen 


Standaard-kwaliteit. De bekende 
low-noise band. Frequentiebereik tot 
12.500 Hz. In C60-, C90- еп C120: 
uitvoering 


Super-kwaliteit. Cassettes met Hi- 
Ferro band voor nog meer luisterple- 
zier. Frequentiebereik tot 14.000 Hz 
en een laag ruisniveau. In C60-, C90. 
en C120-uitvoering 


HIFi-kwaliteit. Topkwaliteit bij opne- 
men en weergeven. Chroomdioxide- 
band voor alle cassetterecorders met 
chroom. Frequentie: tot 15.500 
Hz. In C60- en C90-uitvoering 


Kris = 


bandgeleiding volledig onder 
controle gehouden. Constante 
bandgeleiding is bovendien 
een voorwaarde voor perfect 
opnemen en weergeven in de 
miniatuur-viersporentechniek, 
waarmee cassettes werken 
Van nu af aan vindt u dit unieke 
systeem in alle Philips casset- 
tes met het „Floating Foil” em- 
bleem. De beste garantie voor 
onovertroffen geluidskwaliteit 


> 


Floating-Foil Security. 
Het unieke bandgeleidingssysteem 
van Philips 


De produktie van Philips recorderband ge- 
beurt in hoofdzaak binnen een volledig stofvrije 
ruimte. Elke vaste medewerker — en elke be- 
zoeker — passeert verschillende stofsiuizen en 
is verplicht tot het dragen van een speciaal 
behandelde overall met dito hoofddeksel en 
schoenen. 


De nieuwe High-Output 
HiFi-banden van Philips 


De nieuwe High-Output HiFi-banden van Philips 
hebben alle eigenschappen die de kritische geluids- 
amateur zich maar wensen kan 

= Verbeterd ijzeroxidepigment, nòg kleinere 
deeltjes nòg beter verdeeld voor optimale opname 
en weergave. 

— Maximaal contact tussen band en opnamekop 
door verder opgevoerde buigzaamheid, een zeer 
glad bandoppervlak en antistatische eigen- 
schappen. 

— Het zeer gladde bandoppervlak voorkomt boven- 
dien onnodige slijtage van opname-. weergave- еп 
wiskoppen 

~ Zeer lange levensduur door een slijtvaste dek- 
film en precisiespoelen die beschadiging van de 
bandrand voorkomen en uitstekende bescherming 


door makkelijk hanteerbare stofvrije cassettes. De modernste band-industrie ter wereld: Philips 


Oosterhout. Alles wat de techniek van vandaag bij 
het fabriceren van recorderband mogelijk maakt 
plus een aantal unieke ontwikkelingen van eigen 
technici — is te vinden bij Philips Oosterhout. Daar 
wordt gewerkt in een volledig stofvrije atmosfeer. 
Daar worden de allerbeste grondstoffen gebruikt 
Daar komt niemand zómaar binnen Daar gaat 
alleen de allerbeste recorderband ter wereld de deur 
uit 


Philips recorderband is leverbaar in 
zeven typen 


LP 13/Ho. Langspeelband. Spoeldia- 
meter 13 cm. Bandlengte 270 meter. 
Speelduur 4 x 45 min 


LP 15/Ho. Langspeelband. Spoeldia- 
meter 15 cm. Bandlengte 360 meter 
Speelduur 4 x 60 min 


7 у e LP 18/Ho. Langspeelband. Spoeldia- 
+ meter 18 cm. Bandlengte 540 meter 
ng! 


ate tar Speelduur 4 x 90 min 


LP 26/Ho. Langspeelband. Spoeldia- 


= ay meter 26 cm. Bandlengte 1080 meter 
PHILIPS Speolduur 4 x 180 min 


DP 13/Ho. Dubbellangspeelband 
Spoeldiameter 13 cm. Bandlengte 360 
meter. Speelduur 4 x 60 min 


DP 15/Ho. Dubbellangspeelband 
Spoeldiameter 15 cm. Bandlengte 540 
meter. Speelduur 4 x 90 min 


DP 18/Ho. Dubbellangspeelband. 
Spoeldiameter 18 cm. Bandlengte 730 


af PHILIPS meter. Speelduur 4 x 120 min 


Eindloze geluidsband CE 10. 
Speelduur 10 minuten bij een band- 
snelheid van 9,5 cm/sec, Na 10 minu- 
ten wordt het programma automatisch 
herhaald. 


Plakset SK 10. 

Geschikt voor Philips recorderband. 
Compleet met mesje, plakmal, aan- 
loopband. schakelband en plakband. 


Reinigingsband 
Leverbaar voor bandrecorders (CT 
811) en cassetterecorders (CCT 811). 


geven aantal minuten 
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Nieuw HiFi/stereo-cassettedeck van Philips 


IN KLASSE EN VORM 
VER VOORUIT OP 
ZN PRIJS 


DNL plus Dolby. Puur professionele ont- 
ruistechniek. Dar is Dolby inschakelen 
bij opname. En Dolby plus DNL bij 
weergave. Maar ook DNL afzonderlijk 
Voor ruisvrije weergave van oudere op- 
namen bijvoorbeeld. Of alleen Dolby, bij 
opname enlof weergave. De N 2511 
voor ruisvrije weergave van alle cas- 
CCS 


FSX (Sendust)-kop. Een totaal nieuw 
type opneemkop, door Philips ontwik- 
keld. Vele malen harder dan gebruikelijk 
door toepassing van ,,Sendust’’. Resul- 
taat: een kop die járen meekan zonder 
een spoor van slijtage. Bovendien een 
Long-Life ferriet-wiskop met dubbele 
luchtspleet voor volmaakt wissen 


Hoofdtelefoon-aansluiting met afzonder- 
lijk regelbare kanalen. Da's makkelijk, 
de ingang voor hoofdtelefoon aan de 
voorzijde. Voor snel afluisteren van cas- 
settes bijvoorbeeld, zonder de hele 
stereo-keten in te schakelen. En volume 
plus balans voor beide kanalen zijn af- 
zonderlijk regelbaar met grote draai- 
knoppen op het ruim bemeten ,,dash- 
board”. 


PHILIPS HIFI/STEREO- 
CASSETTEDECKS 


Elk Philips HiFi-cassettedeck is de 


optelsom van superieure kwaliteit 
praktische vorm en optimaal be 
dieningsgemak. Met als uitkomst 
een logisch opgebouwde serie cas 


stuk voor stuk 
volwaardige schakel kunnen vor 
men in elke Hifi/stereo-keten. Wie 
Philips kiest weet zich verzekerd 
van een stuk vooruitstrevende 
techniek, waarin de nieuwste snuf 
jes zijn verwerkt. Elektronisch ge 
ide motorsnetheid bij voor 
beeld, voor zeer gelijkmatige band 
loop. Ruisonderdrukking met DNL 
of DNL ѕ Dolby. Automatische 
overschakeling van chroom- naar 
ferro-circuit vice versa. Long-Lifc 
(Sendust)koppen. dubbele VU 
meters, gescheiden opnamerege 
laars. En natuurlijk met specifica 
ties die ruim voldoen aan de DIN 
normen voor HiFi 


settedecks, d 


HiFi/stereo-cassettedeck № 2511. 
Voldoet ruimschoots аап DIN 
45.500 in combinatie met chroom 
dioxideband. Geschikt voor ferro- 
en chroomcassettes met automati- 
sche overschakeling van de circuits 
Met de hand bediende omschake- 
ling mogelijk. Twee koppen: Long- 
Life (Sendust) kop voor opnemer 
en weergeven. Long-Life-kop voor 
wissen. Tacho- ide motor en 
hysteresis-frictie. Schakelbare dy- 
namische ruisonderdrukking 
(DNL). Schakelbaar Dolby-B ruis- 
onderdrukkingssysteem. Automati 
sche stop aan het einde van de band 
met ontkoppeling van de druktoet- 
sen. Gescheiden opnameregeling 
voor linker en rechter kanaal. Ge- 
scheiden weergaveregeling voor 
linker en rechter hoofdtelefoon- 
kanaal. Twee grote VU-meters 
Driecijferige teller met nulstelling. 
Grote draairegelaars voor opnemen 
links/rechts en voor weergeven via 
hoofdtelefoon links/rechts. Tuimel- 
schakelaars voor DNL en Dolby, en 
voor mono/stereo en ferro/chroom 
Druktoetsen voor recorder- 
bediening Bandloopindicator 
Stereo/mono-schakelaar voor mi- 
crofoonopnamen. Aansluitingen 
voor twee microfoons en hoofdtele- 
foon, alle aan de voorzijde. Aanslui- 
tingen voor tuner/versterker, pla- 
tenspeler, lijn/recorder in-uit. 


Automatische _chroom/ferro-omschake- 
ling. Het nieuwe deck kiest zelf feillous 
het aangewezen elektronische circuit 
vaor alle cassettes voorzien van chroont 
of ferro-codering. Voor cassettes zonder 
die codering Кап het juiste circuit via een 
tuimelschakelaar worden ingeschakeld. 


Gescheiden opnameregelaars met grote 
VU-meters. Twee grote draaiknoppen 
voor haarfijn afregelen en twee verlichte 
VU-meters voor haarfijn aflezen - voor 
volmaakte opnamebalans 


Tacho-geregelde motor en hysteresis- 
frictie, Her nieuwe deck voldoet ruim- 
schoots aan de HiFi-norm DIN 45 500. 
ander meer door een fijnmechanisch 
loopwerk met elektronische snelheids- 
regeling en een magnetische koppeling 
op de opwikkel-as. Vandaar ook die 
gunstige jengelcijfers en een geweldige 
betrouwbaarheid 


Met 


с Je 


Dollow 


SD 


ЈМ), 


A. Netschakelaar 


Aansluiting hoofdtelefoon 
Microfoonaanstuiting links 


. Microfoonaanstuiting rechts 


Kanaalregeling opname links 


Kanaalregeling opname rechts 


3. Volumeregeling hoofdtelefoon 
. Balansregeling hoofdtelefoon 


Stoptoets 
Cassettetoets 


. Pauzetoets 
‚ Starttoets 


. Snel vooruitspoelen 
. Snel opwinden 


Opnemen 
Bandloopindicatie 


. Teller met nulstelling 
. Chroom/ferro-schakelaar 


DNL in, 


. Dolby in/ui 


Mono/stereo-schakclaar 
Opnameniveau rechts 


‚ Opnameniveau links 
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De sublieme cassettedecks van Philips 


HiFi/stereo-cassettedeck N 2520. Voldoet ruim- 
schoots aan DIN 45.500. HiFi/stereo- en mono- 
opname en -weergave. Geschikt voor ferro- en 
chroomcassettes met automatische overschake- 
ling van de circuits. Long-Life HiFi-opname/ 
weergavekop. Long-Life ferriet-wiskop met 
dubbele luchtspleet. Zeer gelijkmatig 
door elektronisch geregelde tachomotor. hystere- 
sisfrictie en een groot vliegwiel. Schakelbaar 


bandloop 


DNL-ruisonderdrukkingssysteem met licht- 
indicatie. Schakelbaar Dolby-B ruisonderdruk. 
kingssysteem met lichtindicatie. Elektronisch 
gestuurde automatische stop aan het einde van de 
band, die alle aandrijffuncties uitschakelt. Ge- 
scheiden opnameregeling d.m.v 
voor microfoon links/rechts en opnemen. Tw 
grote VU-meters. Mengmogelijkheid. Monitor- 
uitgang. Meeluisteren tijdens opname. Dries 


schuifregelaars 


rige teller met automatische nulstop en nul- 
stelling. Pauzetoets. Gescheiden voorversterkers 
voor opname en weergave. Ingangen: 2 x micro. 
foon (aan de voorzijde), versterker, platenspeler 
lijn, recorder in/uit. Monitor-uitgang. Compleet 
met stereoverbindingskabel en HiFi-cassette 
C 


HiFi/stereo-cassettedeck N 2515. Voldoet ruim 
schoots аап DIN 45.500, HiFi/stereo- en mono- 
opname en -weergave. Geschikt voor ferro- en 
chroomcassettes met automatische overschake- 
ling van de circuits. Long-Life HiFi opname/ 


weergavekop. Long-Life ferriet-wiskop met toets. Aansluitingen voor twee microfoons aan de 
dubbele luchtspleet. Zeer gelijkmatige bandloop ` bovenzijde. Aansluitingen voor radio-ontvang 
door elektronisch geregelde tachomotor, hyste eenheid, versterker, platenspeler, lijn, recorder 


resisfrictie en сеп groot vliegwiel. Schakelbaar 
DNL-ruisonderdrukkingssysteem met lichtindi 


catie. Elektronisch gestuurde automatische stop 
aan het einde van de band met ontkoppeling van 
de druktoetsen. Schuifrege! 
opnamecontrole links/rechts. 
meters. Driecijferige teller met nulstelling. Pauze- 


in/uit 
HiFi-cassette С 60 


aars voor gescheiden 
Twee grote VU 


Compleet met stereoverbindingskabel en 


Stereo-cassettedeck N 2507. Stereo- en mono-opname en -weer 
©. Geschikt voor ferro- en chroom-cassettes met 
sche overschakeling van de circuits. Twee Long-Life 
Schakelbare DNL-ruisonderdrukking 
stop 
toetsen. Pauzetoets. Opwippende cassettehouder 
modulatie-indicator 
sluiting voor microfoon. platenspeler 
en versterker. Compleet met stereo-verbindingskabel en HiFi 
cassette С 60. 


utomati- 
koppen 
Automatische band 
schuifregelaar en druk 
Verlichte 
Driecijfenge teller met nulstelling. Aan 
radio-ontvangeenheid 


Eenvoudige bediening d.m.v 


Wat 
hoort 


bij 
wat? 


Op pagina 67 van deze bro- 
chure vindt u een compleet 
overzicht van alle combina- 
tiemogelijkheden die и met 
de Philips audio-apparatuur 
kunt verwezenlijken. Een on- 
misbare handleiding voor ie- 
dereen die bezig is met de 
opbouw van een kwaliteits- 
stereo-installatie. 


opname. 


De speelklare stereo- 
cassetterecorder compleet met 
twee boxen en twee microfoons 


N 2412. Stereo- en mono-opname en 
weergave. Geschikt ferro- en 
chroomcassettes. Twee Long-Life 
koppen. Elektronische stabilisatie van 
de motorsnelheid. Automatische motor 
stop aan het einde van de band 
Mono/stereo-schakelaar. Balansinstel 
ling. Toonregeling. Meeluisteren tijdens 
Pauzetoets. Eenvoudig 
diening door middel van druktoetsen 
en van draaiknoppen. Opwippende cas- 
settehouder. Aansluitingen voor twee 
luidsprekerboxen, microfoons, radio 
ontvangeenheid, platenspeler en ver 
sterker. Versterkerdeel ook onafhanke 
lijk van de recorder te gebruiken als 
radio-, grammofoon- of microfoonver 
sterker. Continuvermogen 2 x $ W 

Compleet met twee bijpassende luid 
sprekerboxen, twee 
sette C 60 en stereo-verbindingskabel 


voor 


he 


microfoons, cas 


12 uur continu muziek! 


U zoekt een makkelijke, veelzijdige, 
voordelige manier voor het verzor- 
gen van achtergrondmuziek. Dan is 
deze Philips uw recorder. Kan zelf in 
stereo en in mono opnemen en weer- 
geven. En u stelt probleemloos uw 
eigen programma samen. Met eigen 
cassette-opnamen of afgewisseld met 
kant-en-klaar gekochte Musicasset- 
tes. Wisselen van de cassettes gaat 
volledig automatisch. De recorder 
die 12 uur lang onafgebroken voor 
muziek zorgt — en als u dat wilt elke 
12 uur opnieuw — zonder dat u 
er omkijken naar hebt! 


Stereo-cassetterecorder/wisselaar 

N 2408. 

Stereo-opname en -weergave. Ge- 
schikt voor het gebruik van ferro- 
en chroomdioxide-cassettes. DNI 

ruisonderdrukking. Afzonderlijke 
motoren voor aandrijf- en wissel- 
systemen, dus geschikt voor inten- 
sief gebruik. Twee verlichte modula 


tiemeters. Gescheiden regeling voor 
hoge en lage tonen. Gescheiden re- 
gelaars voor opname en weergave 
Meeluisteren tijdens opname. Drie- 
cijferige teller met nulstelling. Pau- 
zetoets. Automatische bandstop na 
de laatste cassette. Aansluitingen 


voor luidsprekerboxen, microfoon. 
grammofoon, radio, versterker en 
hoofdtelefoon 
Speelt maximaal 6 cassettezijden na 
elkaar via het cassetterck, speelt 
maximaal 12 cassettezijden continu 
via de circulator, waarna het pro- 
gramma opnieuw kan beginnen 
Maximale ononderbroken 
speelduur 12 uur. Muziek. 
vermogen 2 x 15 W 
Compleet met stereo-mi 
crofoon, cassetterek, cas 
settecirculator sterco- 
verbindingskabel en HiFi 
opneemcassette С 60. 


Voor aanbevolen luid, 


sprekerboxen zie pag. 67 


Aleng 
т ААС 
Den Je 


Philips portables. Daarmee zit je 
precies in de roos. Pow! Philips 
techniek, jonge vormgeving, uitge- 
kiende prijs. En Big Sound. De grote 
klank van geluidskwaliteit op z'n 
best. 


5! 


М 2208. Batterij- en netvoeding. Inge- 
bouwde electretmicrofoon. Automatische 
opnameregeling. Elektronisch geregelde 
motor. Schuifregelaar voor geluidssterkte. 
Druktoetsen voor recorderbediening. Uit- 
Марропае cassettehouder. Beveiliging te- 
gen ongewenst wissen. Schouderriom. 
Muziekvermogen 1.6 watt. Aansluitingen 
voor microfoon, radio, versterker. grammo- 
toon en tweede recorder. 160 x 240 х 60 
mm. Kleur monsanto-bruin, 


М 2209. Batterij- en netvoeding. Automati- 
sche opnameregeling. Elektronisch goro- 
gelde motor. Ingebouwde synchronisatie- 
kop: kan worden aangesloten op diaprojec- 
tors met ingebouwd stuurapparaat! of met 
behulp van Philips stuurapparaat N 6401 
(zie pag. 42). Eenvoudige bedoening. Op- 
wippende cassettehouder. Hoog uit 
gangsvermogen van 600 mW continu, 750 
mW plek. Compleet met microfoon met al- 
standsbediening. kabel en cassette C 60 
Aansluitingen voor hootdieletoon. al- 
standsbediening, microfoon, grammotoon, 
verstorker. radio en extra luidspreker. 58 х 
171 x 215 mm. Gewicht 1,62 kg 


М 2214. Batterij- en netvoeding. Automati- 
sche opnameregeling. Ingebouwde elec- 
tretmicrofoon. Elektronisch geregelde mo- 
tor. Druktoetsbediening. Long-Life koppen. 
Automatische bandstop met LED-indicatie 
Tweestanden-regelaar voor hoge tonen. 
Pauzetoets. Mengmogeljkheid tussen in 
gebouwde microfoon en extra geluidsbron. 
Mondtormogelijkheid.  Bandloopindicator 
Ook geschikt voor chroom-cassettes. Be- 
veiliging tegen ongewenst wissen. Indicator 
voor bespeelde cassettes. Guick repeat 
Muziekvermogen 1.6 watt. Doorzichtig 
casselte-compartiment Inklappende 
draagbeugel. Aansluitingen voor micro- 
foon, radio, versterker. grammofoon. 
twoede recorder. Compleet met kabel en 
cassette C 60.60 х 190 x 260mm. Gewicht 
14 kg 


Philips portable cassetta 


N 2209 


rs met Bis Sound 


Pure techniek van binnen. Stijl van 
buiten. De vormgeving, het bedie 
ningsgemak èn de klank van deze 
tijd. Soepele schuifregelaars voor 
haarfijn afstellen. Cassette- 
envelopsysteem met ingebouwde 
beveiliging. Druktoetsen voor blik- 
semsnelle ie Automatische 
opnamesterkteregeling. Inge- 
bouwde electretmicrofoons. kon 
nen overal mee naar toe: werken op 
batterijen en netspanning. En een 
output als een muur Big Sound. 
Alleen bij de cassetterecorders van 
Philips. 


М 2215, Battorij- en netvoeding. Inge 
bouwde eloctretmicrofoon. Automatische 
opnameregeling. Elektronisch geregelde 
motor. Gemakkelijke druktoetsbediening. 
Long-Life koppen. Automatische bandstop 
met LED-indicatie. Geschikt voor ferro- en 
Chroomcassettes. Tweestanden-toonrege- 
laar. Pauzotoets. Mengmogolijkheid micro- 
foon + andere geluidsbron. Driacijterige tel 
ler met nulstelling. Monitormogetykheid 
Bandloopindicator. Wisbeveiliging. Indica 
tie voor bespeelde cassettes. Hoog uit- 
gangsvermogen van 1500 mW continu. 3000 
mW piek. Doorzichtige cassettehouder. in- 
klapbare draagbeugel. Aansluitingen voor 
microfoon, radio. verstorker, grammofoon 
tweede recorder en oxtra luidspreker. Com- 
pioet mot verbindingskabel en cassette 
Cen 70 х 260 х 200 mm. Gewicht 1,7 kg 


М 2217. Batter}- en netvoeding. Inge 
bouwde electretmicrotoon. Automatische 
opnameregeling. Elektronisch geregelde 
motor. Gemakkelijke druktoetsbodioning 
Automatische bandstop met ontkoppeling 
Ѕоһийгодеіаағ voor volume. Pauzetoets 
Battorijcontrote met LED Monitormogelijk- 
hod Head cleaning indicator Bandioopen 
dicator. Automatische uitschakeling van de 
microfoon bij aansluiting van een andere 
opnamebron. Motorcontrole. Hoog uit- 
gangsvermogen van 750 mW continu, 1500 
mW piek. Doorzichtige cassattohouder 
Aansluitingen voor radio, grammofoon. 
tweede recorder, afstandsbediening. hoofd. 
telefoon, extra luidspreker en microfoon 
Compleet met draagriem. verbindingskabel 
en cassette C 60. 223 x 197 « 65 mm 
Gewicht 1.5 kg 


М 2218, Batterg- еп netvoeding. Inge 
bouwde electretmicrotoon. Automatische 
opnameregeling. Elektronisch geregelde 
motor, Gemakkelijke druktoetsbediening. 
Schuilregelaar voor volume. Hoog uit 
gangsvermogen van 900 mW continu. 
Doorzichtige cassettehouder. Aanstuitin- 
gen voor extra luidspreker, microfoon. 
grammofoon, versterker. radio. Inklapbare 
draagbeugel. Compleet mat verbindingska- 
bel оп cassette С 60. 70 x 200 х 250 mm 
Gewicht 1.65 kg 


М 2219. Batterij- en netvoeding. Inge 
bouwde electretmicrofoon met LED- 
indicatie. Opnamensveauregeling automa- 
tisch of met de hand. Elektronisch gere- 
gelde motor. Gemakkelijke druktoetsbedie- 
ning. Long-Life koppen. Automatische 
bandstop met LED-indicatie. Ge- 
schikt voor torro- en chroom-cassettes met 
automatische overschakeling van de cir 
cuits en indicatie. Schuifregelaar voor vo 
lume/opname. Driestanden-tooncontrole. 
Pauzetoets. Mengmogelijkheid microfoon 
met een tweede geluidsbron. Oriecsterige 
toller met nutstelling. Batterij-indicator 
Opname-indicator. Driestanden-monitor- 
niveauregelaar, Postlading-mogetykheid. 
Beveiliging tegen ongewenst wissen. Hoog 
uitgangsvermogen van 1500 mW continu. 

mW piek. Doorzichtige cassettehou- 
der. Inklapbare draagbeugel. Aansluitingen 
voor microfoon, radio, versterker, grammo- 
toon, tweede recorder, afstandsbediening 
hoofdtelefoon en extra luidspreker. Com 
рее! met verbindingskabel en cassette 
© 60. 76 x 250 х 275 mm. Gewicht 2,3 kg 


М 2222. Banori- en netvoeding. inge- 
bouwde eloctretmicrofoon Automatische 
opnameregeling. Elektronisch geregelde 
motor. Druktoetsbedsening. Automatische 
stop aan het einde van de band met indica- 
tie. Schuitregelaars voor volume en toonre 
geling Tweestanden-monitormogolijkheid. 
іі) tegen ongewenst wissen. 
Muziokvermogen 2 watt 
Doorzichtige cassettehouder. Uitschulfbare 
draagbeugel. Aanstuitingen voor hoofdtete- 
toon, afstandsbediening, microfoon, gram- 
moloon, versterker, radio en extra luidspre- 
ker. Compleet met verbindingskabel en 
cassette С 60. 75 х 270 x 210 тт. 2 kg 


М 2225. Batterij- en netvoeding. Uitneem- 
bare eloctret-condensatormicrofoon. Scha- 
kelbare automatische opnameregeting 
Elektronische motorregoëng. Druktoetsbe 
Gening. Automatische stop aan het einde 
van de band met geluidssignaal en uitscha- 
keling van motor en versterker. Schuitrege 
laars voor opnamesterkte/volume еп toon: 
regeling. Pauzetoets. Batterg-indicatie. Au 
tomatische uitschakeling van microfoon bij 
inschakeling van andere opnamebron 
Oriecitorige teller met nutstelling. Hoog uit 
gangsvermogen van 1000 mW piek (not- 
voeding). Inklapbare draagbeugel. Aanslui 
tingen voor radio, grammofoon, tweede re- 
corder, afstandsbediening, hoofdtelefoon, 
tweede luidspreker en tweede microfoon 
61 x 293 x 190 mm. Gewicht 2.5 kg. Com 
pleet met microfoonhouder ‘bindingska- 
bel en cassette C 60. 
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Philips Radiorecorders. 
Boordevol muziek èn techniek. 


Elke Philips radiorecorder is een bron van einde- 
loos muziekplezier. Het zijn portables met een 
radiogedeelte voor feilloze muziekontvangst — en 
met een recordergedeelte om die muziek met 
één druk op de knop automatisch vast te leggen. 


Om er straks opnieuw van te genieten, zo vaak en 
wanneer je maar wilt. Musicassettes en andere 
cassette-opnamen kunnen er bovendien uitste- 


BIG 
SOUND 


BIG SOUND. Dat machuge, volle. 
warme geluid waaraan je cen Philips por- 
table overal herkent. Door miniatuur- 
techniek is er meer ruimte voor de luid: 


EXTRA GEVOELIG. 
niek is een sterk punt van Philips. En TERE 
toegepast in radiorecorders levert dat 


kend mee worden afgespeeld. Er kunnen eigen 
opnamen mee worden gemaakt (met behulp van 
de nodige aansluitingen en met de bijbehorende 
microfoon) en je kunt er mee gaan en staan waar 
je maar wilt. Want alle Philips radiorecorders 
spelen zonder meer op lichtnet- èn batterij- 
voeding. En omdat juist Philips zo goed weet hoe 
je echte portables moet bouwen, kunnen al die 
magnifieke machines best een stootje hebben! 


1 


AUTOMATISCHE 
OPNAMESTERKTE- 
REGELING 


AUTOMATISCHE 
SELING 
recorder heb je 


OPNAMESTERK- 
Met een Philips radio- 
n problemen met de 
opnamekwaliteit. Door automatische 


Ontvangsttech- 


spreker. Samen met het hoge uitgangs- 
zen geeft dit je dus een sublieme 
klank 


ELEKTRONISCHE 
MOTOR- 
REGELING 


KTRONISCHE ` MOTORREGE- 
LING. Belangrijk voor opnamen zonder 
een spoor van zweving: uiterst constante 
motorsnelheid. In alle Philips radiore- 
corders zit daarom een elektronische 
motorsturing die zorgt voor perfecte op- 
namek waliteit. 


een extra grote gevoeligheid op. Vandaar 
ook die briljante ontvangst van een extra 
groot aantal zenders. 


NET- EN BATTERIJVOEDING. Een га- 
diorecorder moet het overal even goed 
doen. vindt Philips. Thuis op je kamer 
even goed als ver weg op vakantie. Van- 
daar dat in alle Philips radiorecorders 
naast het batterij-compartiment een net- 
voedingsapparaat is ingebouwd. Voor 
energievoorziening waar je ook bent 


Groot in geluid. 


regeling van de opnamesterkte is elke 
opname precies zoals-ie zijn moet: helder 
in alle passages. van fluisterzacht tot 
keihard 


MAKKELIJKE BEDIENING. Met zo'n 
radiorecorder daar moet je blindelings 
mee om kunnen gaan, meteen mee kun- 
nen reageren. Daarom hebben alle Phi- 
lips radiorecorders een recordergedeelte 


met snelle druktoetsbediening en duide- 
lijk afleesbare zenderschalen voor het 
radiodeel 


AR 


Net- en batterijvoeding. FM en middengolf. Uitgangsvermogen 500 mW 
continu, 1000 mW max. Automatische opnamesterkteregeling. Oruktoets- 
bediening. Elektronische motorregeling. Ingebouwde elektret-microfoon 
Meeluistermogelijkheid bij opname. Long-Life kop. Compleet met af- 
neembare schouderriem en cassette C 60. Aansluitingen voor extra micr 
foon, extra recorder resp. grammofoon 180 x 286 x 75 mm 


RR 


Net- en batterijvoeding. FM en middengolf. Uitgangsvermogen 500 mW 
continu, 1000 mW тах. Hogetonen-schakelaar. Automatische opname- 
sterkteregeling. Schuifregelaars voor start/stop. versneld spoelen, op- 
nemen. Elektronische motorregeling. Ingebouwde elektretmicrofoon. Regel- 
baar meeluisterniveau bij opname. Schakelbaar fluit-onderdrukkingstilter 
mpleet met cassette C 60 or grammofoon, extra mic 


d recorder en oortelefoon x 84 mm 


RR 


Net- en batterijvoeding. FM, lange-, midden- en kortegolf (30,7 - 49 т). 
Automatische FM-fijnafstemming. Uitgangsvermogen 1000 mW continu 
2000 mW max. Automatische opnamesterkteregeling. Regelbaar meeluister- 
niveau bij opname. Druktoetsbediening voor recorder, w.o. pauzetoets. 
Elektronische motorregeling. Ingebouwde elektret-microfoon. Schakelbaar 
fluit-onderdrukkingsfitter. Elektronische bandstop met lichtindicatie 
Geschikt voor ferro- en chroomdioxide-cassettes. Driecijferige teller 
Schuifregelaar voor volume. Klankkleurschakelaar (3 standen). Compleet 
met cassette C 60. Aansluitingen voor grammofoon, extra recorder of extra 
microfoon. 205 x 320 x 85 mm. 


RR 


Net- en batterijvoeding. FM, lange-, midden- en kortegolf (16,8 - 50,4 т) 
Uitgangsvermogen 1000 mW continu, 2000 mW max. Elektrische fijnafstem- 
ming op kortegolf. Automatische FM-afstemming. Continue klankkleur- 
regeling voor hoog en laag. Automatische opnamesterkteregeling. Versneld 
heen- en terugspoelen met vergrendeling. Druktoetsen voor recorder- 
bediening, w.o. pauzetoets. Elektronische motorregeling. Schakelbaar 
fluitonderdrukkingsfilter. Automatische bandstop. Ingebouwde elektret- 
microfoon. Regelbaar meeluisterniveau bij opname. Geschikt voor ferro- en 
chroomdioxide-cassettes. Compleet met cassette C 60. Aansluitingen voor 
extra microfoon, telefoonspoel of extra recorder, grammofoon of versterker 
en oortelefoon. 210 x 356 x 90 mm ч 


“263 


Net- en batterijvoeding. FM. lange- en middengolf. Uitgangsvermogen 500 
mW continu, 1000 mW max. Instelbare stationsindicatoren. Hogetonen- 
schakelaar. Automatische opnamesterkteregeling. Schuitregelaars voor 
start/stop, versneld heen- en terugspoelen, opnemen. Elektronische motor- 
regeling. Ingebouwde elektret-microfoon. Regelbaar meeluisterniveau bij 
opname. Compleet met cassette C 60. Aansluitingen voor grammofoon 
extra microfoon of recorder en oortelefoon. 195 x 308 x 84 mm 


“G44 


Net- en batterijvoeding. FM, lange-, midden- en kortegolf (13 - 41 meter 
en 49-meterband). Uitgangsvermogen 1800 mW continu, 3600 mW max 
Elektrische fijnafstemming op de kortegolf. Automatische FM-fijnafstem- 
ming. Continue klankkleurregeling voor hoog en laag. Automatische op- 
namesterkteregeling. Versneld heen- en terugspoelen met vergrendeling 
Druktoetsen voor recorderbediening w.o. pauzetoets. Elektronische motor- 
regeling. Automatische bandstop met lichtindicatie. Ingebouwde elektret- 
microfoon. Regelbaar meeluisterniveau bij opname. Geschikt voor ferro- 
en chroomdioxide ssettes. Compleet met cassette C 60. Aansluitingen 
voor extra microfoon, telefoonspoel of extra recorder, grammofoon of ver, 
sterker en oortelefoon. 210 x 365 x 90 mm 


"450 


Net- en batterijvoeding. FM, lange-, midden- en kortegolf (30,7 - 49 m). 
Automatische FM-fijnafstemming. Uitgangsvermogen 1000 mW continu, 
2000 mW max. Automatische opnamesterkteregeling. Regelbaar meeluister- 
niveau bij opname. Druktoetsbediening voor recorder, w.o. pauzetoets 
Elektronische motorregeling. Ingebouwde elektret-microfoon. Schakelbaar 
tluit-onderdrukkingsfilter. Elektronische bandstop met lichtindicatie 
Geschikt voor ferro- en chroomdioxide-cassettes. Driecijferige teller 
Schuifregelaar voor volume. Klankkleurschakelaar (3 standen). Compleet 
met cassette С 60. Aansluitingen voor grammofoon, extra recorder of extra 
microfoon. 205 x 320 x 85 mm 


Philips portables... 
om zó mee weg te lopen. 


GROTE LUIDSPREKER INGEBOUWDE FERROCEPTOR ЮА NET- EN BATTERIJVOEDING 


Een Philips draagbare radio kies je on delijk ver are spraak en briljante ` eigen stijl. Voor mensen die een be 
de klank all al 


vere ontvangst 


‚und. De haar nuziekw: e onder alle tan wbaar stuk muziekvoorziening wil 


r hun geld. Met die klank, die 
he stijl. Dat z 


mee weg te loper 


combinatie met digheder vendien 


ijn ze. деро 


s dat elke 


een hoog uitgangsvermogen en eer door het 


igen 


Jidspreker-op-maat zorgen voor du 
Dat zijn de зраге radio's met een 


RL 650. Voor net- en batterijvoeding. FM, lange-, midden- en korte- 
golf (19-49 т). Uitgangsvermogen 1000 mW continu, 2000 mW 
max Ingebouwde Ferroceptor Telescoopantenne. Tweestanden- 
Wankkleurschakelaar. Tuimelschakelaar voor klankkleur en aan/uit 


Schuifregelaar voor volume. 15 x 26 x 6 cm. 


AL 650 


RL 653. Voor net- en batterijvoeding. FM, lange- 


midden- en kortegolf (49-meterband). Uitgangsvermo 
gen 1500 mW continu, 3000 mW max. Automatische 
fijnafstemming op FM. Ingebouwde Ferroceptor. Tele 
scoopantenne. Continu regelbare klankkleur voor hoog 
en laag. Schuifregelaars voor volume en toon. Aanstui 
tingen voor oortelefoon en recorder aan de voorzijde 


achter klepje. 15 x 27,7 x 6,7 cm 


RL 750. Voor net- en batterijvoeding. FM, lange 


midden- en kortegolf (19-49 meter). Uitgangsvermogen 
1000 mW continu, 2000 mW max. Schakelbare fijnafstem 

ming op FM. Elektrische lijnafstemming op kortegolf 
Ingebouwde Ferroceptor. Telescoopantenne. Continu 
regelbare kiafikkleur voor hoog en laag. Grote draaire 

gelaar voor golfgebiedkeuze, Tuimelschakelaars voor 
FM-fijnafstemming en aan/uit. Schuifregelaars voor vo 
lume en klankkleur. Aansluiting voor recorder/grammo 


foon. 16,6 x 29 x 7 ст. 


RL 750 
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MIDDENKLASSE-PORTABLES 


RL 230. Lange- en middengolf. Uitgangsvermogen RL 450. Net- en batterijvoeding. FM, lange- en mid- 

700 mW continu, 1400 mW max. Ferroceptor. dengolf. Uitgangsvermogen 800 mW continu, 1600 

Klankkleurschakelaar. Aansluitingen voor netvoe- max. Ingebouwde Ferroceptor. Telescoop- 

dingsapparaat en oortelefoon, ne. Continue regelaar voor hoge tonen. Mak- 

16 х 28,6 x 6,5 ст. kelijke bediening door grote rolknoppen. Ruime 
zenderkeuzeschaal. Aansluiting voor oortelefoon 
16 x 28 x 6,5 cm 


HANDIGE COMPACTE MEENEEM-PORTABLES 

RL 050. FM en middengolf. Uit- ceptor en grote telescoopantenne. RL 250. Net- en batterijvoeding. 
gangsvermogen 200 mW continu, Met polsriem. Klankkleurregeling FM en middengolf. Uitgangsver- 
400 mW max. Ingebouwde Ferro- Aansluiting voor oortelefoon mogen 400 mW continu, 800 mW 
ceptor en grote telescoopantenne. 10,6 x 17,8 x 4,7 cm. max. Ingebouwde Ferroceptor en 
Met polsriem. Aansluiting voor RL 152. Lange- en middengolf telescoopantenne. Rolknopbedie- 
oortelefoon. 7,5 x 10,4 x 3,5 cm. Uitgangsvermogen 250 mW con- ning voor snelle zenderkeuze en 
RL 150. FM en middengolf. Uit- tinu, 500 mW max. Extra lange volumeregeling. Aansluiting voor 
gangsvermogen 350 mW continu, Ferroceptor. Met oortelefoon en ` oortelefoon. 14 x 24 х 5,3 cm. 

700 mW max. Ingebouwde Ferro- _polsriem. 10,1 x 16,8 x 4,7 cm 


Overzichtsschema portable radio's. 


TYPE тю men neg mag  RL250 mm mag 
Netvoeding а n » в м 
Bane ponding D 5 D n в ۾‎ h 
FM сәла D 5 D n а 
Langage a D 5 D a D 
Madengott H а а » h ia H 
Kortegott a a ja 
Ungangsvermogen continu mw 1000 1500 1000 goo 400 700 250 
Uagangsvermogen 
eran mW 2000 3000 2000 1600 воо 1400 500 
FAs-tqnatsteenmang ja a 
Fynatsiemmung op kortegoll ja 
Ingebouwde F erroceptor ja ja ja nm ja a D 
Tetescoopantonne je j 5 H в 
Klandaderregeling D D „ D م‎ 

recorder/ corteletoon, wetn ze ngs 
Extra setze: grammetoon recorder oortelefoon oortetetoon app en corte oortebetoon 
Amannan sa ст 16.6297 1527,7207 MAB IES 1424153 ORNS 10.116 Bag 


Plaatjes draaien waar je maar wilt. 


20 


portedetoon 


7 10 6x17 8л4 7 


200 


400 


Dor tetetoor 


WEE 


HILVERSUM 


Natuurlijk wilt u graag weten hoe uw 
radio moet worden afgestemd voor een 
zo goed mogelijke ontvangst van uw 
favoriete uitzendingen op Hilversum 1 
2, 3 en 4. Op pagina 9 van doze bro 
chure vindt u een compleet overzicht 
van de verschillende ontvangstmoge 
lijkheden, tot stand geko 
menwerking van de NOS, dı 
organisaties, de PTT en Philips N 
land B.V. 


De jonge Philips grammofoons voor net-en batterijen. 


Plaatjes draaien waar je maar wilt 
Thuis op je kamer. Maar ook in de 
auto, de boot, de caravan of mid- 
den op het strand. Dat kan alle- 
maal met deze Philips grammo- 
foons. En de nodige batterijen 
gaan lang mee. Want deze kleu- 
rige goed-klinkende platenspe- 
lers schakelen automatisch over 
op netvoeding zodra je de steker 
in het stopcontact steekt 

GF 133. Drie snelheden: 33 '/s 
45 en 78 о.р.т. Geschikt voor alle 
formaten grammofoonplaten. Uit- 
gangsvermogen 1 W max. Grote 
luidspreker in afneembaar deksel 
In geel of in rood 

115 x 385 x 220 mm. 

GF 423. Drie snelheden: 33 '/s, 
45 en 78 o.p.m. Continuvermogen 
1,5 W, max 2,5 W. Schuifregelaars 
voor volume en toon. Aantrekkelijk 
koffermodel met opbergruimte 
voor 45-toerenplaten. In rood, wit 
of zwart. 

240 x 420 x 80 mm 

GF 523. Drie snelheden: 33 '/s, 
45 en 78 о.р.т. Continuvermogen 
2.75 W, max. 4 W. Continue toon- 
regeling. Grote luidspreker in 
afneembaar deksel. Automatische 
afslag. In geel of blauw. 

130 x 390 x 150 mm 

GF 623. Full-stereo model. Drie 
snelheden: 33 '/s, 45 еп 78 о.р.т 
Continuvermogen 1,9 W, max 
2,5 W. Uitstekende stereoweer- 
gave via de twee grote luidspre- 
kers in afneembare dekselhelften 
Schuifregelaars voor volume, ba- 
lans en continue toonregeling. Au- 
tomatische afslag aan het einde 
van de plaat. In donkergrijs/oranje. 
130 x 380 x 260 mm. 
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Philips klokradio's. 


Voor insla 


islapen en uitgeslapen 
_ “opstaan met muzi 


< y} De ideale combinatie van radio, klok en wekker 


у” Als het inslapen of opstaan ons moeilijk valt. dan is er nog 
altijd een Philips klokradio om daar wat aan te doen. Het is 
allemaal te regelen dat de radio zich na een uur of korter 
automatisch uitschakelt. En `$ morgens worden we plezierig 


gewekt met muziek, met het nieuws of met een zoemtoon. 
Om na een blik op de klok helemaal wakker een nieuwe dag te 
beginnen. De tijdaanduiding is in het donker zacht verlicht. 


AS 455 


RS 455. Klokradio met FM en middengolf. Digitale klok met zelfaanlo- 
It de radio automatisch 
schakelaar voor keuze 
van: radio aan. radio uit, wekken met radio. wekken met radio en zoemer. 
Repeterend weksysteem. Continu verlichte tijdaanduiding. Schuifrege- 
laar voor geluidssterkte. Ingebouwde antennes voor FM- en middengolf- 


pende synchroonmotor. Sluimerschakelaar sci 
uit, instelbaar tussen 0 en 60 minuten. Vierstan 


ontvangst. Aansluiting voor oortelefoon, 12 x 32 x 19 cm. 


RS 250. Klokradio met FM en middengolf. Digitale klok met zelfaanto- 
pende synchroonmotor. Keuzeschakeliar voor wekken met radio of met 
zoemer. Driestanden-schakelaar voor keuze van: radi n. radio uit, 
wekken. Verlichte tijdaanduiding en stationskeuzese ‚ Ingebouwde 
antennes voor FM- en middengolfontvangst. 8 x 26.5 х 16.6 cm 


~ RS 250 


Radio en keukenklok in één: 
de nieuwe Philips keukenradio RS 456 


Gemakkelijk te bevestigen 


nder het keukenkastje of in de plint 
Bestand t f 


stekende 


eergave va 
te. Digit 
onderzijde. Dig 


FM-band en midder 
met zelfaanlopend: 
erkte. In 


‹ huifregelaar 
voor FM- en midden 


tra lang netsnoer. 7,5 x 


Philips HiFi-bergmeubels voor elk interieur 


Een Philips HiFi-bergmeubel kan een hele aanwinst voor uw inte 
rieur betekenen. Elk meubel biedt de mogelijkheid tot plaatsing 
van een complete stereo-installatie: de radio/versterker. de pla 
tenspeler. de cassetterecorder plus de nod bergruimte voor cas 
settes, platen en banden. De meubels hebben in de hoogte verstel 
bare en uitschuifbare bladen: er zijn openingen aangebracht voor 
het verbinden van de apparaten onderling. Door de vernuftige 
klepdeling/sluiting blijft de radio/ versterker nuar keus al dan niet in 
het zicht (behoudens bij meubel ER $756). 


ER 5756 


gestileerd meubel 
in donker essen, gecombineerd met 
wit. Afmetingen: hoogte 69 cm 
breedte 140 cm, diepte 43 cm 


ER 5758. Klassiek bergmenhel in 
middel-eiken. Kan geheel worden 
gesloten. Afmetingen: hoogte 72 ст 


breedte 138 ст, diepte 42 ст 


ER 5759. Klassiek Queen Anne 
bergmeubel in donker-noten. Kan 
geheel worden gesloten. Afmetingen 
hoogte 72 cm, breedte 138 ст. diepte 
42 om 


De vertrouwde Philips tafelradio’s 


RB 444, FM, midden- en lange claar voor geluids 
sterkte. Druktoets voor hoge- en lagetoneninstelling. Ingebouwde 
antennes voor FM-. lange- en middengolfontvangst. Aanstuitin 
gen voor grammofoon, recorder en FM-buitenantenne. Fraaie kast 
met notehoutmotief. 15 x 50,2 x 15 cm. 


RB 444 


RB 344. FM cn middengolf. Automatische FM-fijnafstemming 
Groot uitgangsvermogen van 2500 mW. Tweestandenklinkkleur 
schakelaar. Ingebouwde antennes voor FM- en middengolfont 
vangst. Aansluitingen voor platenspeler of recorder topname 
en weergave) en FM-buitenantenne. Houten kast met notefineer 
en chroomdecoratie. 14.5 х 45.5 x 14 ст 
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Een Philips autoradio. Dat houdt 
je fit onderweg. Met muziek. Met 
nieuws. Met informatie over weg 
en weer. In een voortreffelijke 
geluidskwaliteit. Een Philips auto- 
radio aan boord. Dat houdt de 
stemming erin. Maakt autorijden 
plezierig, hoever de reis ook gaat. 


Waarom Philips kiezen? 

Philips, dat is meer dan zo maar 
een merk. Dat betekent bijvoor- 
beeld constant hoge kwaliteit tot 
in de kleinste onderdelen. Dat 
betekent ook echter service, voor 
en na de koop. Philips kiezen, dat 
is kiezen voor betrouwbaarheid. 
Want hoe verfijnder de techniek, 
des te meer ervaring en kennis 
komen eraan te pas. Een 
autoradio construe- 
ren waarvan je als 
automobilist on- 
gestoord jaren 

lang plezier blijft 
hebben, dat 

is het werk 


Philips, daí is ашо 


van Philips. Met die tientallen jaren 
ervaring op elk gebied van 
geluidsweergave, van miniatuur- 
techniek, van vernuftige elektro- 
nische oplossingen voor inge- 
wikkelde technische problemen. 
De combinatie van een Philips 
autoradio met een Philips cas- 
settespeler is een uitstekende 
manier om in de auto dubbelop 
van muziek te genieten. 
De radio in zo'n combinatie zorgt 
voor nieuws, voor informatie over 
weg en weer, en voor een door- 
lopende keus uit vele tientallen 
muziekprogramma's. 
En dank zij het — ook al door 
Philips ontwikkelde — compact- 
cassettesysteem hebt u in uw 
auto al uw favoriete muziek 
onder handbereik. Al die ei- 
gen cassette-opnamen 
en Musicassettes doen 
het in de auto immers 
even goed als thuis, 
zelfs in full-stereo! 


Stereo-autocassettespeler N 2607. Voor weergave van 
stereo-Musicassettes en -compactcassettes. Continue 
toonregeling voor hoog en laag. Stopt automatisch aan 
het einde van de band. Druktoetsen voor snel heen- en 
terugspoelen. Met slede voor b.v. montage onder het 
dashboard. Twee ingebouwde versterkers voor stereo- 
weergave met hoog uitgangsvermogen van 2 x 5 watt 
57 x 112 x 150 mm (h x b x d). 


й 
| 
| 


М 2605 


Auto-cassetiespeler N 2605. Voor het perfect weer- 
geven van compactcassettes en Musicassettes via de 
autoradio. Cassettespeler schakelt automatisch uit aan 
het einde van de band. Afspeelindicator. Met slade voor 
bv. montage onder dashboard. 53 х 112 х 150 mm 
(h x b x d). 


Console EN 9749. Voor cassett 
N 2607, met cassettehouder voor vijf 


Cassettehouder CCH 5. Voor montage in de auto; voor 
vijf cassettes. 


KEUS UIT EEN COMPLEET PROGRAMMA 


Autoradio АМ 161. Miniatuurtechniek, compact en 
betrouwbaar. Gemakkelijke afstemming op de midden. 
golfzonders. Moderne vormgeving. 43 х 165 x 88 mm 
hxbxd). 


Autoradio RN 351. FM-band en middengolf. IAC-IC 
storingsonderdrukker op FM. Automatische fijnatstem- 
ming op FM. Drukknoppen voor keuze golfgebieden. 
43x1 x97 mm (hx bx ai 


Autoradio met ingebouwde cassettespeler RN 232. 
Midden- en langegolf. Perfecte weergave van compact- 
cassettes еп Musicassettes. Aan het einde van de 
band automatische uitschakeling van de cassetto- 
speler. Afspeelindicator. Continue regeling van hoge 
en lage tonen. Druktoets voor snel vooruitspoelen. 
51 x 178 x 150 mm (hxbxd) 


BEER met ingebouwde stereo-cassettespeler 
FM en Sengen Perfecte woorgave van compact- 
cassettes en Musicassettes. Aan het einde van de 
band automatische uitschakeling van de cassette 
spelor. Afspeelindicator. Continue regeling van hoge 
en lage tonen. Druktoets voor snel vooruitspoelen. 
51х 178 х 150 тт (hxbxd) 


Autoradio АМ 160. Gevoolige оп selectieve ontvangst 
van de zenders in het midden- en langegoligebied. 
Antennetrimmer aan de voorzijde. 43 х 165x88 mm 


Autoradio AN 461. FM-band, middengolf, langegolf 
ACC storingsonderdrukker en automatische fijn- 
afstemming, belde op de FM-band. Zos voorkeuze- 
toetsen voor vaste instelling van zes stations. 
Continue toonregeling voor hoog en laag. Aansluiting 
voor automatische motorantenne. 43 x 180x 110 mm 
(hx bx) 


Autoradio met Ingebouwde cassettespelor RN 432. 
FM en middengolf. Perfecte woergave van compact- 
cassettes en usicassettes. Aan het einde van de 
band automatische uitschakeling van de cassetto- 
speler. Automatische _FM-tijnafstemming. Continue 
regeling van hoge en lage tonen. Oruktoets voor snel 
vooruitspoelen. Afspeelindicator. 51 х 178 х 150 mm 


Stereo-autoradio met ingebouwde stereo-cassette- 
speler AC 660. FM/stereo en-mono en eg 
Effectieve storingsonderdrukkingsschakeling (IAC-4C) 
op de FM-band. Automatische FM-fijnatsiemming. 
Automatische FM/stereo-decoder met indicator. 
Stereo-cassettespeler geschikt voor weergave van 
stereo-compactcassettes en Musicassettes. Auto 
matische overschakeling aan het einde van de band op 
autoradio-ontvangst. 43 х 180 х 135 mm (hxbxd). 
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Autoradio RN 444. Middon- en ontvangst 
Gemakkelijke drukknopafstemming op zes voorkeur 
zenders. Continue regeling voor hoge en lage tonen 
Aansluiting voor een automatische motorantenne. 
43 x 180 x 110 mm (hxbxd). 


Autoradio AN 764. Topprastatie op autoradiogobied 
FM, lange, midden- en kortegolf. IAC-IC storings- 
onderdrukker, automatische zendersterkte-indicatie en 

atische fijnafstemming op FM. Orukknop- 


sche motorantenne en cassettespoter 
43x 178x115 mm. 


Autoradio met i ‚de stereo-cassettespeler 
RN 342. Midden- on langegolf. Perfecte weergave van 
compactcassettes en Musicassettos. Aan het einde 
van de band automatische uitschakeling van de 
cassettespeler. Afspeelindicator. Continue regeling 
van hoge en i tonen. Druktoets voor snel vooruit- 
spoelen. 51 х 178 х 150 mm (hxbxd) 


Stereo-autoradio met ingebouwde stereo-cassetto- 
spoler AC 880. „Turnolock” afstemming op zes voor- 
kourzenders. FM/steroo en «mono, lange- en midden- 
golf. Effectieve _storingsonderdrukkingsschakeling 
(ACC) op de FM-band. Automatische FM-fijnafstem- 
ming. Automatische FM/steroo-decoder met indicator. 
Stereo-cassattospeler geschikt voor weergave van 
storoo-compactcassettes en Musicassettes. Auto- 
matische overschakeling aan het einde van de band ор 
autoradio-ontvangst. x 180 x 135 mm (hxbxd). 
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Айе Phiips autoradio's en autoradio 
combinaties en -spelers zijn geschikt voor 


cassette. 
d 


stating op 12-volts accu, min aan тазза, en zin 

voorzien van voorplaat. knoppen on bevest 

prgumatoraa! 
IAC-IC. өөп vernufbg stukje miniatuurtechneek 
in uw autoradio. Door Phiäps ontwikkeld om 
storingen op FM te onderdrukken 

= Voorkeur-druktoetsen- het nieuwste Philips 
drutsootssysteem maak! het mogelijk om mot 
een druk op de knop al te stemmen op eon 
zestal zonders die u vooraf hebt ingesteld. 

(Eén meer dan by de meeste andere merken) 


` Super Turnolock: snele afstemming. door 
maddel van éen knap. op zes voorkeur zenders 
zeer Nóg meer bedeningscomtort. Transmitter 
Piot oftewel FM-zendersterkte-indcator. B4 het 
uitgaan van het rode lampye op uw avlorado kunt 
ч Zien dat or overgeschakeld moot worden naar 
een storker kanaal met hetzelde programma 
Heel praknsch dus als u verre niten maakt. van het 
ene FM-zendergebsed naar het andere 
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WAT HOORT BĲ WAT? 


Ae ` Ze 


De Philips HiFi/stereo-radio/versterkercombinatie RH 752 als muzikaal Het Philips Motional Feedback-systeem als veelzijdig uitgangspunt. 
hart van een 2 x 40 watt stereo-installatie met daarbij o.m. HiFi/stereo- HiFi/stereo-radio/stuurversterker-combinatie AH 762 met cassettedeck 
platenspeler GA 312, dito hoofdtelefoon N 6320 en twee luidspreker- N 2511, platenspeler GA 222 en uiteraard twee Motional Feedback- 
boxen RH 456. luidsprekerboxen RH 544, 


Een maximum aan mogelijkheden op een minimum aan plaats. Philips Een complete Philips HiFi/stereo-installatie gerealiseerd met een be- 
HiFi/stereo-vierwegcombinatie AH 967 (FM-radio, versterker, platen- scheiden budget. HiFi/stereo-versterker RH 540, radio-ontvangeenheid 
speler en cassettedeck in één) aangesloten op twee Motional Feed- RH 640 en automatische platenspeler GA 418 gekoppeld aan twee HiFi- 


back-luidsprekerboxen RH 544. boxen RH 443. 


Versterkers 

radioversterkers, 

combinaties, 

MFB-stuureenheden Radio-ontvangeenheden Platenspelers Recorders Luidsprekerboxen 


GA 209, GA 222 N 4511, N 4506, N 4504, RH 544, RH 541 
GA 312, GA 418 N 2520, N 2511 RH 457, RH 456 


GA 222, GA 312 N 4504, N 4502, N 4415, RH 453 of RH 452 
GA 406, GA 418 N 2520, N 2515, N 2511 (worden bijgeleverd) 
GA 427 


GA 406, GA 418, N 4502, N 4415, N 2515 RH 412 
GA 427, GA 227 N 2511, N 2507 (worden bijgeleverd) 


ar 
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